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LIST OF STATE ENTERPRISES AND PRODUCTS “Ge, 


Ceskoslovenske Zavody Kovodelne a Strojirenske /Czechoslovak 


—wWorkth 
Metalivaebesi and Machinery Factories/, State Enterprise 


Prague II, Jungmannova 29 


-- - = @ ewe ws |—-— wee eweweee = we ee ee eee eee le le le ll er elle el 


AGROSTHOJ, Factories for Agricultural Machinery, State Enterprise 
Brandys nad Laben 
Office: Prague II, Jindrisska 29; Telephone: 278-38, 395-89, 399-58 


Telegraph address:. Agrostroj, Prague 


Factories: 

Astur, formerly Mickovaky, Straskov, postoffice Racineves near 
Roudnice nad Laben . 

Knotek, formerly Knotek and Company, Jicin 

MYlichar, formerly Melichar-Usrath, Joint Stock Company, Brandys nad 
Labem 

Slavia, formerly Parik Brothers, Napajedla 

Bacher, formerly Ringhoffer-Tatra Joint Stock Company, Roudnice nad 
Labem 


Wilkov, formerly Wichterle and Kovarik, Prostejov 


Products: 
Cultivators Fertilizer spreaders 
Combines Grass mowers 
Team plows Grain harvesters 
Adjustable plows /pluhy zavesne/ Binders 
Seeders Rakes 
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Tedders . es . Suspenaion carts for tractors 
Threshing machines For non-agricultural clientele UP 20 
Balers for straw | Machine presses 

Straw cutters Dumpearts 

Harrows /pudni frezy] Combustion engines 


2. ALBA, Western Czech Machine Shops and Foundries, State Enterprise, Horovice 


Telephone: 207,289; Telegraph address: Alba Horovice 


Factories: 


Komarov near Horovice Zelena Hora 
Horovice I/II Dobriv 
Horovice III ; Strasice 
Products: 

Alba piston rings UP 28 


Alba auto castiron for Alba auto- 
mobiles /autolitina Alba/ 


Alba cast iron enamelled bathtubs A 


Alba enamelled construction cast iron " 


Sewage cast iron " 
Waste pipes " 
Plumbing fittinge : 
Metal kitchen utensils _ UP 32 


Enamelled and galvanized machines UP 29 
Scales for household use 7 
Irons a 


Stoves, ranges, boilers for 
laundries ; UP 31 


Large-scale cooking equipment 
Dampers and steaming columns for fodder /paraky a parici kolony na pici/ 


Electrical appliances for house- 
hold use UP 12 


(portable stoves, baking ovens, ranges) 
Vises 


Cylinders from hardened cast iron for all industrial purposes 
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Foundry machines, shapers /formovaci/ and machines for the mixing of 
sand Lsic] foprava pisky and mixers for the following industries: 

Food 

Candy and chocolate 

Mill . “48 UP 17 

Rubber and artificial substances 

Paints and varnishes 

Book binding 

Confectionery and bakery ovens 

Castings from gray aawt. iron 


Confectionery and baking machinery - UP 16 


3. AUTOMOBILOVE ZAVODY /Automobile Factories/, State Enterprise 
Headquarters: Prague . 
Enterprise management pro tem: Mlada Boleslav, Ruda Armada Avenue, 
' Postal Number 294/11; Telephone: 241-3, 246-7 


Telegraph address: Autozavody Mlada Boleslav 


Factories: 


Cakovice, formerly Avia, Joint Stock Company for the Aircraft Industry 

Chocen, formerly Engineer Mraz, Aircraft Factory, Chocen, and Engineer 
Mraz, Factory for Refrigerating Machine, Chocen 

Kunovice, formerly Avia, Joint Stock Company for the Aircraft Industry 

Mlada Boleslav, formerly Asap, Joint Stock Company for the Automobile 
Industry 

Otsrokovice, formerly Zlin Aircraft Factories, Zlin-Bat'ov 


Vrehlabi, formerly Petera and Sons 


Products: 

Automobiles UP 20 
Alreraft LP 
Aircraft engines LP 


Refrigerag$ion appliances up to 20,000 calories 
per hour UP 16 
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Refrigeration appliances above 20,000 calories per hour 
Lubricating devices for heavy greases /tuha maziva) 
Fuel injection pumps and injectors for Diesel engines 


(through the selling department of PAL /pres prod. odd. PAL/) 


4, BATERIA, Factories for Storage Batteries and Batteries, State Enterprise 
S 
Enterprise management: Alany; Telephone: 47 or 201 
Office: Prague VIII, Gregrova 6; Telephone: 807-12 


Telegraph address: Bateria, Slany 


Factories: 
PALABA, Slany 


DAIMON, Podmekly-Decin 


Products: 

Storage batteries 

Small generators for bicycles 
- Electric dry cells 

Pocket batteries of all kinds 

Flashlights of all kinds 

Radio batteries 

Radio coils /radiocivky/ 

Reflectors for bicycles 

High-frequency iron cores 

Rear lights for bicycles 


Miniature light bulbs 


5. BRANECKE ZELEZARNY /Branka Iron Works/, State Enterprise 
Branka; Post Office: Hradec near Opava; Telephone: Hradec 2, 22 


Telegraph address: Branecke zelezarny, Opava 


Branecke zelezarny, Branka near Opava 


Products: _ 
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Padlocks and hasps — UF 26 
Cylinder locks with insert /zadlabaci zamky 3 ie . 


Gylinded Ghudr locks /zadlabaci dosicke zam : 
{dosicky zamek = patentni zamek eras 


Granary cylinder locks /zadlabaci zamky obycejne/ 7 
Mouse and bolt locks /zamky mysakove a zavorove/ " 
Hoists /xvedaky/ | y 
Door checks /zavirace averi] , 
Keys of all kinds i 
Safety key inserts /pojistne klicove vlozky/ " 
Stoves ' UP 31 
Baking ovens . 


Gray and tempered iron castings 


6. CESKA ZBROJOVKA /Czech armory], State Enterprise 
Strakonice: Telephone: 255, 266, 275 


Telegraph address: Zbrojovka Strakonice 


Factories: 
Strakonice, formerly Ceska Zbrojovka, Joint Stock Company, Strakonice 


Uhersky Brod, formerly Ceska Zbrojovka, Joint Stock Cempany, Uhersky 
Brod 


Achilles Factories, Horni Police (confiscated) 
Assmanovy Factories, Jedlka near Benesov (confiscated) 
ES-EA Factories, Cheb (confiscated) 

Premier, Cheb (confiscated) 

Tripol, Eokyeany (confiscated) 


Velo-Tudor, Rokycany (confiscated) 


Products: 
Motorcycles and engines UP 20 
Machine tools UP 23 


Precision chains - bicycle, motorcycle, and multiple 
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Bicycles and their parts UP 22 
Hunting and sporting weapons 
Six-volt and 12-volt electric horns 


Precision shop instruments and measuring devices UP 24 


7. CESKOMORAVSKA-KOLBEN-DANEK, State Enterprise 
Enterprise management: Prague X, Palackeho 38 
Telephone: 320-51, Interurban: 259-41; Teletype: Woe 229 


Telegraph address: Cekadocent Prague 


Factories: 

Machine shop in Liben, formerly CKD Liben 

Machine shop in Karlin, formerly CKD and branch in Liberec, formerly 
Jung and Rachel, machine shop, Liberec 

Machine shop in Slany, formerly CKD Slany 

Machine shop in Modrany-Komorany, formerly F. Panek, rolling mill, 
Modrany 

Machine shop in lynec nad Labem, national administration Perner 
Brother, Tynec nad Labem (confiscated) 

Machine shop and foundry in Blansko, formerly CKD Blansko 

Lodenice in Liben, formerly Lodenice~Praga Liben, also Lodenice in 
Usti nad LabemOStrekov: formerly Huss-Sedlak and Gorn, Usti nad 
Labem, and Lodenice in Valtirov; formerly Lodenice and Thiele 
and Company Sawmill, Valtirov 

Marshal Tito Factories in Vysocany, electrical plants and foundries , 
formerly CED Vysocany 

Electrotechnical factory in Modrany, formerly Srb and Company, Modrany 

Electrotechnical factory in Podmokly, formerly AEG-Podmokly 

Electrotechnical factory in Cekzka Lipa, formerly Siemens, Ceska Lipa 

Electrotechnical factory in Rokytnice nad Jiserou, formerly Siemens, 
Rokytnice nad Jizerou 


Electrotechnical factory in Bratislava, formerly Siemens, Bratislava 
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Products: 

Tank care /akunulatorove voziky plosinove/ 

Pneunatic hammers 

Brickyards and cement plants 

Sugar refineries, yeast factories, starch factories, 
dairies 

Piston, centrifugal, and propeller pumps 

Crushers [artice/, mills of hard substances 

Electric power plants and electrification 

Transportation of coal and coke 

Electric motors up to 50 kilowatts and accessories 

Other electrical machines of all kinds 

Electric and cable railroads 

Electrical devices up to the highest voltages and outputs 

Industrial electric ovens 

Electrical welding machines of all kinds 

Dredgere 

Metallurgical Plants, 

Foundaben, rolling mills 

Hydraulic presses 

Chemical factories, gas works 

Cranes, windlasses 

Dams and water constructions 

Sewage cast iron 

Compressors, turbocompressors 

Bath fouidations flazenske spodky/ 

Distilleries, salt works /solivary/ 

Cast tron water-closets /splachovace/ 

Boats 

Locomobiles [Mokomobily7 

Flour mills /mlyny a kruparny/ 


sridges and iron constructions 
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Electrical hand instruments 

Semiautomatic heating boilers and radiators 

Motor railroad vehicles 

Diesel engines 

Grain storehouses and malt houses 

Steel mills 

Turntables, freight car pushers and loaders /otacidla, 
posunovadia, hrize/ 

Steam and electric locomotives and tenders 

Steam boilers and grates of all kinds and systens 

Steam engines 

Steam turbines of all modern systems 

Steam, water, and other piping systems 

Paper mills 

Sawing machinery {pilarske atroje/ 

Automatic gas heaters [plynove autonaty/ for bathrooms 

Control rooms, remote control systems [rozvodny, stavby 
dalkovych vedeni/ 

Foundries for cast iron and other metals 

Enamelled sanitary goods 

Enameled bathtubs 

Special vehicles 

Road machinery and machines for cleaning cities 

Machine refrigeration and slaughterhouses 

Water works 

Water turbines 

Elevators 

Dry rectifiers 

Mercury and high tension rectifiers 

Central heating and ventilation (installation) 

Devices for processing of carrion 


Stage equipment SECRET 
Approved For Release 2005/12/23 : CIA-RP83-00415R002000040001-3 


UP 30 


UP 30 


UP 15 


UP 30 


Approved For Release 2005/1853 O0@RDP83-00415R002000040001-3 


Equipment for ceramic factories UP 30 


Dental instruments : UP 11 


8. ELEKTRO-PRAGA, State Enterprise 
Prague II, Zlatnicka 12; Telephone: 622-46 -- 9; Interurban 642-33 


Telegraph addreas: Elektropraga Prague 


Pestollen: 
Rynovice, formerly Zeiss, Rynovice near Jablonec nad Nisou 
Jablonecke Paseky, formerly H. Bullmann, Jabpnecke Paseky near 
Jablonec nad Nisou 
Straz nad Nezarkou, formerly Elektromechanika Joint Stock Company, 
Straz nad Nezarkou near Liberec 
Prosec nad Nisou 
Tanwald 
Lucany 
National administration: 
Kontakta, Katerinky near Liberec 


Oswald, Krizany 


Products: 

Electrical equipment for domestic, trade, and industrial use as follows; 
Electric ranges UP 12 

Water heaters . 

Washing machines . 

Fastin cleaners 2 

Portable Si ovae rs 

Irons " 


Dampers for fodder /paraky pice/ " 


Baking ovens : 
Ventilators si 
Electrical installation material : 
Outdoor and workshop lights . 


Approved For Release 2005/12/23 33G IR BAB 3-00415R002000040001-3 
-9- 


Approved For Release 2005/1980 26 IRDP83-00415R002000040001-3 


9. ELEKTRO-SIGNWAL PRAGA, Factories for the Production of Safety Devices, 
State Enterprise 
Enterprise management: Prague VII, U kralovske obory 17; Telephone: 703-41 


Telegraph address: JZavyza Prague 


Factories: 
Holesovice, formerly Liberta, Prague VII, Bubenska 43; Telephone: 703-41 


Vysocany, formerly Pema, Prague IX, Pod Kolbenkou 28; Telephone: 817-93 


Products: 
Electrical and mechanical signalling and safety devices for railroads 


and all other kinds of transportation 


10/ ELEKTROSVIT, State Enterprise 
Brno, Vaclavska No 4; Telephone: 13009, 13107, 13104 
Telegraph address: BElektrosvit Brno 


Formerly Physical Engineer /fy Ing] A. De-Witt, Brno, and SEZ, Sluknov 


Factories: 
Sluknov 
Brno (confiscated) 


Milulovice in Silesia (confiscated) 


Produc ta: 

Standard, Edison, and Swann sockets, and sockets for special purposes 
Ceiling plug sockets and holders for lights 

Rotary switches and switches for special purposes 

Plugs, multiple sockets and extensions /zasuvky, vidlice a nastreky/ 
Stong-current pushbuttons 

Electrical door openers fotvirace dveri/ 

Buzzer transformers 

Electric buzzers 

Automatic step switches [schodist'ove samocinne spinace/ 

Safety devices /jistice/ 


SECRET 
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Choke coils for cold light 
Fixtures for conduc tionffrom metal flustry v provedenil prevazne z kovu/ 
Ceiling, wall, and portable lamps aaa workshop lights 
Waterproof, airtight, and nan-explosive protected lights 
Street lighting fixtures and equipment [venkovnt svitidla spousteci 
a poulicni ramenka/- 
Special lights for theaters, cinemas, halls, etc. 
Lights ford eenctove, asai kere vybo jky a zarivky] 
High-quality,’ Exeme@iire /predradne] variable resistors, Tiigshs 


[ztemnovaci], by remote control 
Note: All of the above products are sold by Up 12. 


ELEKTROTECHNICKE ZAVODY KRIZIK /Krizik Electrotechnical Factories/, 
State Enterprise 
Prague I, 28 Rijna Street No 13; Telephone: 352-41, 390-21, 316961, 
| 351-25, 308-18, 236-69 


Telegraph address: Fulgura Prague 


Factories: 

Cakovice 

Smichov, Prague XVI, Plzenska 10 
Trutnov, Horska 23 

Vinohrady, Prague XII, Stalinova 174 


Vysocany, Prague IX, Julius Fucik Street 159 


Products: 

Electric metera (through ELMETRA) 7 

Clock switches [prepinaci hodiny/ fpeeehneti-opesesmesony 

Synchronous motors 

Rdacnetera 

Relays 

Current and voltage transformers [transformatory proudu a napeti/ 
up to one kilovott fi kv] | 


Approved For Release 2005/12/23) CIA HRPPS83-00415R002000040001-3 
-ll- 


12. 


13. 


Approved For Release 2005/29 FettRpps3-00415R002000040001-3 


Calibration benches [cejchovni stoly/ 

Electronic voltage and frequency regulators 

Electric béek and tackles /kladkostroje/ UP 15 
Manual switchboards and ? {veliny/ UP 30 
Automobile, controlling, and measuring appliances 


Phonograph motors 


FERRUM, State Enterprise 
Frydiant nad Ostravici; Telephone: 4,69 


Telegraph address: Ferrum Frydlant nad Ostravici 


Factory: 
Ferrun, formerly Joint Stock Company for the Iron Industry, Fry@lant 


nad Ostrdvici 


Producta: 
Dust extractors 
Air technology 


Mining machines, brattices /vratky/, etc. 


Coal stoves Up 31 
Coal and wood kitchen ranges . 

Small household machines UP 29 
Enamelled construction cast iron UP 28 
Biektro cast iron kitchen utensils UP 31 
Kitchen scales UP 29 
Sewage cast iron UP 28° 
Cast iron boilers for laundries UP 31 
Ordinary cast iron enamelled utensils UP 32 


ESFA, State Enterprise 
Prague IX, Podebradska {number illegible); Telephone: 800-17, 
804-34, 810-36, 812665 


Telegraph address: Hefapumpy Prague 
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Pactories: 
Prague IX, formerly Engineers Hejduk and Faix, Prague 


Uvaly, formerly Elektronspol 


Products: 

Automatic oil filters fautofiltry olejove/ 
Automatic intake and geared pumps 

Filters for mineral oils 

Flow gauges 

Gasoline stations 

Domestic water systems 


Rotary, water circulating, and air pumps /vyvevy rotacni, vodokruzne/ 


we fF hh 
CHOTEBORSKE KOVODELINE ZAVODY /Chotebor MetalZumebeel Factories] 
Chotebor; Telephone: 39, 67, 94, 96 
Telegraph address: Eckhardt Chotebor 


Office: Prague VIII, Na hrazi 26: Telephone: 802-88 and 807-62 


Factories: 
Chotebor, formerly Eckhardt and Company, Chotebor 
E. Luft, Decin, Duchcoveka Street 
R. Herold, Chomutov . 
Under. national administration: 
Ceag, Teplice-Sanov, branches at Svatoborice and Ostrava 


Friemann and Wolf, Ostrava and Karlovy Vary 


Products: 

Metal notions UP 26 
Wooden toys 

Air pumps 

Mile cans 

Mining lamps 

Industrial masks and filters 


Grease cups SECRET 
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Wooden furniture 

Metal household needs UP 32 
Oxygen respiration appliances 

Respirators and protective devices for the breathing organs 
Products pressed from artificial substances 

Lubricating equipment 

Autogenous welding and cutting instruments UP 15 
Oxygen pumps | 

Portable stoves using liqnid fuels 

Metal fittings for furniture UP 26 


Storm lanterns 


CHRONOTECHNA, Factories for the Production of Clocks, State Enterprise 
Sternberk in Moravia 


Commercial management: Prague II, Na Porici 14/16; Telephone: 205-01,238-97 


Factories: 


Sternberk in Moravia 
Broumov-Velka Ves 
Doba, Jablonec nad Nisou (confiscated) 


Kynfi, Chomutov (confiscated) 


Products: 

90 millimeter diameter alarm clocks, Chrono X type 

90 millimeter diameter alarm clocks, Chrono 5 type 

Alba standard /stylove/ 60 millimeter diameter alarm clocks 
52 millimeter eight-day. type kitchen clocks 

Electric wall clocks 

Electric table clocks 

Saving machines /sporici strojky/ 

Timing clocks /minutove stroje/ 

Metal fittings for sprayers 


Sprayers 
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Bath fixtures (miscellaneous) /koupelnove soupravy (vyberove)/ 


Metal fittings for dressing-cases 

Shaving sets . 

Threaded bolt sleeves 

Standard parts of precision machinery [tvarove soucasti jemne mechaniky/ 


Precision threaded screws 


INSTALACNI ZAVODY /Installation Factories), State Enterprise 


Pilsen, Benesova Avenue No 7; Telephone: No 21, 40, 42,85 


Factories: 
Ostrak, Prague X, Kralovska 66 
J.K. Rudolf, Pilsen, Benesova Avenue No 7 
J.K. Rudolf, Marianske Lazne, Benesova 262 
Ceske Budejovice, formerly Stegman (confiscated), Ceske Budejovice, 
Wisonova /sic/ Square 197 
Ostrak, Ostrava I, Plynarni 7 
Ostrak, Olomouc, J. Wolker Avenue 25 
Ostrak, Brno, Vibka 24 
National administration: 
Wena, Prague-Strasnice, No 1056 
Mannesmann - piping constructions /stavby potrubi/, Prague XII, 
Sladkovekeho 2 
Usti Pipe Industry, Usti nad Labem 


Mannesmann - installations /montaze/, Teplice-Sanov 


Products: 
All sorts of internal installations: 
Central heating 
Air technology 
Hygienic equipment 
Preparation of warm water 


Distribution 
pee [rozvod] of cold water 


Domestic plumbing SECREL 
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JANKA, Factories for the Production of Technical Pneumatic Equipment 


State Enterprise, Radotin 


Office: Prague II, Jan Opletal Avenue 9; Telephone: 242-35, 253-28, 
202-76 


Telegraph address: Janka Prague 


Factories: 


Radotin near Prague 

Dejvice, formerly Engineer Muller (Auer Company), Prague XIX, Marshal 
Tite Avenue 30 

Thost, Liberec (confiscated) 

Simon, Liberec (confiscated) 

Aerotechna, Usti nad Labem (confiscated) 

Zittwerke, Semily (confiscated) 


Appelt, Liberec-Ruzodol (confiscated) 


Products: 

Pumps, domestic water systems 

Field harrows [frezy polni/ 

Raditors for turbogenerators and motors 

Dust removers /odlucovace prachu/ 

Driers of all kinds 

Central heating and heating with warm air 

Ventilators 

Defogging and humidifying equipment 

Seavenging and pneumatic transportation equipment fzerizeni odasavaci 4 
pneu-transportni/ 

Forced draft for boilers 

Air-conditioning equipment /klimatisacni sarizeni/ 

Regulation fuprava] of air in laundries and other industrial branches 

Soot blowers for boilers 

Stokers for furnaces 


, SECRET 
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Precombustion chambers /predtopeniste/ 

Rotary economizers [rotacni ekonomisery/ 

Continual pressure ventilators of the "Schicht" systen 

Home washing machines UP 12 
Electrical water coolers UP 12 
Electrical transformers up to 2500 kilovolt-amperee /KVA] UP 30 
Radiators /zebrove trubky/ UP 19 


Units for heating with warm air UP 19 


. 18. KABLO, State Enterprise, Bratislava 
Management: Bratislava, Tovarenska 9; Telephone: 5851-5 
Telegraph address: Kablo Bratislava 
Selling office fpredajna] for Bohemia: 
Prague Il, Na Porici 5; Telephone: 624-45, 46, 47, 605-47, 48, 49 
Teplice-Sanov, Ceskobratrska 9; Telephone: 4841, 2272 
Selling Office for the Moravia-Silesia region: 
Brno, Leninova 33; Telephone: 140-05 
Ostrava, Jureckova 2: Telephone: 2600 
Selling office for Slovakia: 
Bratislava, Tovarenska 9; Telephone: 5851-5 
Export selling office: 


Bratislava, Tovarenska 9; Telephone: 5851-5 


Factories: 

Bratislava Cable Works /Kabelovnaf 
Kladno Cable Works 

Hostivar Cable Works 

Podmekly Cable Works 

Vsetin Cable Works 

Topoleany Cable Works 


Gumon, Bratislava 
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Hloubetin Factory 

Kolin Pipe Works /trubkarna/ 

Holesovice Factory 

Mica Processing Plant /Stepirna Slidy/, Tabor 


Hyncice Factory near Broumov; Postoffice: Mezimesti 


Products: 


Power cables /silove kabele/ 

Transmission cables of all kinds 

Cable armatures 

Long distance cables 

Insulated conductora Isomat 

Conductors for radiotelephones 

FLEXO patented cords 

Dynamo wires and enamelled wires 

Pipes with leaded iron casing and accessories Isonmat 
Armored pipes with accessories Isomat 

Pressed products for the electrical industry 

Synthetic rubber and synthetic rubber cloth /gumoid a textgumoid/ 
Oiled linen and oiled silk 

Oiled paper 

Hard rubber products 

Tracing paper and cloth /sliedove vyrobky/ 
Condensers 

Fuses /zapal'ovace/ 

Lacquers 


Special lights UP 12 


KOH-I-NGOR, United Metallurgical Factories, State Enterprise 
Management and central sales; Prague XIII, Kral Jiri Avenue 51; 


Telephone: 985 -- 55 
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Regional selling offices and warehouses: 
Brno, Janska 21 


Bratislava, Molotovova 45 


Factories: 
Prague XIII, formerly Waldes and Company 
Bilovec, formerly Mat. Salcher and Sons 
Jablunkov in Silesia, formerly Mat. Salcher and Sons 
Bynovy near Podmokly, formerly Duchrow and Company ~ 
Under national administration 

Ad. Grohmann and Son, Vrbno in Silesis 

J. Dittmayer and Company, Petrovice near Chabarovice 

&. Kubnel, Petrovice 

J. Rauchfues, Petrovice 

Augustin Hieke, Tisa 

Prokop caser, Tisea 

Berthold Jager, Tiga 

G.A. Weidmuller, Tisa 

Puschner and Company, Libouchec 

Fr, Paul, Jilove near Podmokly 

C, Werner, Martineves 

J. Kunert and Sons, Mikulasovice 

R. Fischer Junior, Milulasovice 

Fenix, Zabreh in Morgvia 

Muller and Fritsche, Mikulasovice 

Florian Ritschel, Dobrna 


Ludvik Neumann, Nove Mesto pod Smrkem 


Products: 


Patent fastener, sewing, riveting, ornamental filigree, uniform, under- 
wear, collar, cuff, dress, and crockery buttons. 


? ? ? /zdrhovaila/ 
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Ordinary and safety pina 

Needle goods 

Trouser hangers 

Hooks and eyes 

Metal items for dresses 

Glove buttons and clasps 

Knitting needles and crocheting needles 
Garter, suspender, and corset fittings 
Metal eodeteacteen and furniture fittings 
Metal parts 

Hair Svaspas hairpins, and curling irons 
Metal parés for leather goods 

- Leather-working fittings and locks 
Upholstering metal parts 

Shoe fasteners 

Office supplies, pens 

Labels 

Adhesive tapes 

Fillings [plomby/ for teeth 

Cigarette cases and tips [cigaretove dutinky a papirky/ 
Cigarette and tobacco containers 
Equipment and boxed /soupravy a kasety/ 
Compacts and lipsticks 

Bottle caps, ordinary and screw type 
Tin cans 

Drawn cases /tazene dutinky/ 

Wire screw ware 

Umbrella fittings 

Chain goods 

Harness fittings 

Ski fittings 
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Metal electrotechnical parta 


Garden tools UP 26 


20. KOVOLIS, State Enterprise 
Enterprise management: Hedvikov near Caslav; Telephone: fRonov and 
Doubravou Nos 8 and 28 
Telegraph address: Kovolis Hedvikov near Caslav 
Central selling office: Prague I, 28 Rijna Street 13; Telephone: 356-07 


Telegraph address: Kovolis Prague 


Factories: 
Hedvikov near Caslav 
Modrice near Brno 


Nejdek near Karlovy Vary 


Products: 

Castings poured under pressure from all non-ferrous metals - 
Automobile fittings /autokovani/ UP 26 
Extruded products from all metals 

Extruded products from alloys of aluminum, improved by heap’ 

Metal flexible tubing /hadice/ 

Metal construction fittings UP 26 
Flexible shafts 

Bowden spirals and armatures for them 

Railroad pressure brakes for freight and passenger cars 

Locomotive compressors and stuffing boxes [ucpavry/ 


Aluminum utensils for cooking and touring UP 32 


21. KOVONA, Factories for Metal Furniture, State Enterprise 
Prague It, Havlickovo Square 31; Telephone: 243-96, 274-84 


Telegraph address: Kovona Prague 


Factories: 
Frystat 
SECRET 
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Lysa nad Labem 


Products: 
Metal furniture: 
Chromiun-plated 
Lacquered 
Hospital 
School 
Garden 
All sheet-metal /celoplechovy/ 
Medical and sanitary 
Kitchen scalee . UP 29 
Small wire, sheet-metal, and lacquered goods for hous- 


hold use : UP 32 


LETECKE ZAVODY /Aircraft Factories], State Enterprise 
Prague VIII - Liben, Ceskomoravska Avenue 346 


Telephone: 6828-51-5, 811-41 --- 5 


Factories: 


Letnany, production of aircraft 

Jinonice, production of aircraft engines and propellera 
Vysoceny, automobile works /automobilka/ 

Karlin, Prague X, Palackeho 38 


Liben, Prague VIII, Ceskomoravska 346 


Products: 
Automobiles, UP 20; aircraft, LP: aircraft engines, LP; replacement 


parts for vehicles 


MEOPTA, United Factories for Fine Mechanics and Optics, State Enter- 
prise, Prerov 

Commercial management: Prague I, Ne prikope 1; Telephone: 285-38, 
272-45, 272-46, 245-38 . 
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Telegraph address: Meopta Prague 


Factories: 

3- formerly Optikotechna, Prerov 

& - ETA, Prague XIV, Dr. Engl Avenue 

5 ~ Srb and Stys, Prague-Kosire, Kavalirka 208 
6 - Somet, Teplice-Trnovany, Husova Avenue 


" 
7 - Loschner, Prague-Modrany 


Products: 

Prismatic telescopes 

Astronomical and observation telescopes 
Sighting telescopes for rifles 

Field glasses 

Lenses 

Physical optical instruments 
Photographic instruments 

Enlarging projectors 

Cameras /filmove komory/ 

Projectors 

Geodetic instruments 

Meteorological instruments 

Shop measuring instruments Up 24 


Precision shop instruments ° 


METRA, Factories for Measuring Instruments, State Enterprise, Blansko 
Telegraph address: Metra Blansko 
Selling and technical offices: 

Prague I, 28 Rijna Street No 5; Telephone: 329-14 

Brno, Koliste No 59; Telephone: 163-52 


Teplice-Sanov, Kralovska No 11; Telephone 3703 
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Factories: 
Blansko, formerly Sochor firm 
Nova Paka, formerly Siemens and Halske firm 
Sumperk 
Under national administration: 
Zierold, Usti nad Labem 


Klinkhoff, Ostrava~-Vitkovice 


Products: 

Electrical measuring instruments 

Switchboard and laboratory instrumenta 

Phug-in and decade resistgnce boxes /posuvne a dekadove odpory/ 

Automatic electrical boiler regulation 

Thermotechnical measuring, registration, and regulation instruments 
and devices 


Bimetallic thermometers and thermostats 


MEVA, Factories for the Production of Sheet-Metal Goods, State Enterprise 


Prague II, Vaclavske Square 56; Telephone: 332-51-2 


Telegraph address: Meva Prague 


Factory: 
Roudnice nad Labem 


Products: 


Sheet-metal containers (barrels, drums, watering cans /konve/) 
Meva patent ash cans 

Storm lanterns 

Portable alechol stoves 

Sheet-metal tank carts /voznice plechove/ 

Kitchen supplies UP 32 
Metal trays 


Metal decorative and gift articles 


“Chimney and ventilation flexible pipes /kominove a vetraci hadice/ 
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Aluminum utensils for cooking and touring UP 32 


MILA, Factories for Sewing Machines, State Enterprise 
Opava, Dr. E. Benes Square 69 


Telegraph address: Mila Opava 


Factories: 

Opava, formerly Minerva Joint Stock Company , Rezler and Komarek, 
Rybarska 44 

Sobeslav, formerly Lada 

Boskovice, formerly Minerva Joint Stock Company 


Bynov, formerly Factory for Sewing Machines (confiscated) 


Products: 
Parts for sewing machines UP 32 
Sewing machines r 


MORAVIA, State Enterprise, Marianake Udeli near Olomouc 
Telephone: Olomouc 960, 963; Marianske Udoli 1,2,3 


Telegraph address: Morovia Marianske Udoli 


Factories: 

Moravia, Marianske Udoli 

Moravia, Hlubocky 

Moravia, Olomouc 

G. Meurer, Decin (confiscated) 

Chr. Garms, Podmokly (confiscated) 

Oskar Hasse, Dolni Krecany near Rumburk (confiscated) 

K. Mekisky Sons, Litovel (confiscated) 

Pilnikov Foundry and Factory for Metal Goods, Pilnikov near Trutnov 


(confiscated) 


Products: 


Ranges UP 31 
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Slow-burning /stalozarna/ stoves using coke and other fuels UP 31 


Gas ranges and portable stoves 


Slow-burning stoves UP 31 
Hearth inlays /krbove vlozky/ " 
Gas stoves a 
Gas radiatore : 


Large-scale kitchen equipment . 


Refrigerators 4 
Circulating /prutokove] gas water heaters UP 28 
Baking ovens UP 31 
Coal wagons and coke wagons /uhlaky a koksaky/ a 


Smoke ducts and smoke elbows [xourova roury a kourova kolena/ " 
Coal shovels | : 
Shove le 

Spades 

Bread slicers Up 29 
Cutting machines " 
Kitchen scales . 
American flatirons " 
Wire and wire gauze [aratenky] 

Special nails [hrebicky] for machine and hand production of footwear 
Iron strips : 

Horeseshoes and nails jeeddwa/ /podkuvky a spicky/ 

Fittings for stove-setters 


Cast iron manufactured to order /zakazkova litina] 


MOBAVSKE ELEKTROTRCHNICKE ZAVODY /Moravian Electrotechnical Factories, 
State Enterprise, Olomouc 


Office: Olomouc, Denisova Avenue 47; Telephone: 507 and 844 


Factories: 
Olomouc, formerly Wagner Factories 


Kysperk, formerly Wagner Factories 
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Postrelmov, formerly Wagner Factories 
Frenatat pod Radhostem, formerly Bat'a, Zlin 
Vsetin, formerly J. Sousedik Joint Stock Company 
Brno-Zidenice, Komenskeho 51, formerly Elektromotor Svet 
Mohelnice, formerly Siemens~Schuckert 
Installation Factories: 

meplies-sandy, formerly Siemens-Schuckert 

Olomouc, formerly Wagner Factories Joint Stock Company 


Brno, Nadragzni 4, formerly AEG 


Products: 

Electrical heating devices 

Electrical machines and appliances up to 50 kilowatts 

Electrical machines and appliances above 50 kilowatts 

Electrical tools, abrasive wheels, compressors, and 
ventilators 


Are welders, auxiliary transformers 


UP 12 
UP 13 


UP _30 


UP 15 


UP 15 


OKULA, Factories for the Mechanics and Optics of Eyeglasses, State 
Enterprise, Chomutov 
Offices: Prague II, Vladislavova 8 ~ 10 /?/ 
Prague X, Havlicka 3 


Telephone: 212-14, 268-40, 268-50 


Telegraph address: Okula Prague 


Factories: 

Prague, formerly Zeleny and Company, Prague II, Vladislavova 8-10 
Nyrsko, formerly Fremuth and Company, Nyrsko na Sumave 

Chomutov, formerly Optin, Chomutov, Sokolska 2767 (confiscated) 
Brno, formerly Celloptic, Brno, Kovarska Street 16 (confiscated) 
Nyrsko Il, formerly J. Aitiaah, Nyrsko na Sumave (confiscated) 


Dolni Polubny, formerly Joh. Umann, Doln& Polubny (confiscated) 
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Budisov, nad Budisovkou, na Morave (confiscated) 


Products: 
Eyeglasses of all kinds 
Pure optics, magnifiers, lenses 


Eyeglass cases 


OMNIA, Machine Shops and Automechanics, State Enterprise 
Bratislava, Paulin Toth Street No 1: Telephone: 3841, 3842 


Telegraph address: Omnia Bratislava 


Factories: 


OMNIA, Trencianske Biskupice 
OMNIA, Kubra 

ORAVA, Bratislava 

OSTRAK, Bratislava 
Ringhoffer-Tatra, Bratislava 
ASAP, Bafota Bystrica 

ASAP, Bratislava 

ASAP, Kosice 


ASAP, Zilina 


Products: 

Drilling, grinding, and polishing machines 
Tinsmith machines /klamplarske stroje/ 
Mark 'fan.] OEKO electrodes for welding 


Equipment for cleaning Mark OEKONO steam boilers 


UP 23 


"LUX" filling and closing automatic devices /plniace a uzavieracie 


automaty "LUX"7 - 
Mark KRAUTZBERGER spray guns 

Agricultural machines 

Agricultural and fire-fighting sprayers, Mark FLADER 

Air technology 


Automobile parts and repairs 
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OSTRAVSKA STROJIRNA A SLEVARNA /Ostrava Machine Shop and Foundry/, 
formerly Elbertzhagen and Glassner, State Enterprise 
Ostrava I; Telephone: 2420, 2454, 2821 


Telegraph address: Ostroj Ostrava 


Factory: 


Ostrava T 


Products: 

Tanks and containers for the chemical industry UP 30 
Castings from carbon and alloy ateel up to 5000 kilograms 

Castings from gray cast iron up to 6000 kilograms 


Industrial ovena for roasting pyrites 


Mining machines UP 30 
Transportation equipment for mines UP 30 
Loading equipment for mines /narazeci zarizeni pro doly/ UP 30 


Mining brattices /dulni vratky/ with pneumatic and electric “ 


drive 


Mine dumping equivment .mintegebeitere /dulni vyklapece/ 


PAL, United Factories of the Auxiliary Automobile and Aircraft 
Industry, State Enterprise 
Ceske Budejovice, Dr Zenkl Street 501; Telephon 1077 
Administrative management: Prague XII, Stalinova 8; Telephone: 251-47--9 


Telegraph address: Magnetpal Prague 


Factories: 

Jikov, Velesin 

Magneton, Kromeriz 

Pantof,. Radotin 

Kbely near Prague 

Klevin, Modrany near Prague 


Kraslice 
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Joro, Novy Jicin 

Tabor, formerly Brita 

Jihlava I 

Jihlava II 

Voboril-Frigera, Prague X 

Holesovice 

Elka, Prague 

Valek, one Jiskra, Prague 

Ceske Budejovice Machine Shops, Budejovice (confiscated) 
Palux, Hodkevice near Liberec (confiscated) 
Automotif, Trmice + Usti nad Labem (confiscated) 
Jiretin near Varnsdorf (confiscated) | 


Solex, Prague (confiscated) 


Products: 
Accessories for automobiles, aircraft, tractors, and motorcycles 
Quartz oscillators 


Agricultural engines 


Collectors 

Electrical harid sheara for sheet-metal UP 15 
Metal sane tuantiGn and furniture fittings UP 26 
Piano hinges " 
Automobile fittings /autokovani/ — a 


PRRUN, Factories for Laundry and Cleaning Machines, State Enterprise 
Offices: Prague KX, Vinehradska 20; Telephone: 626-51*, 640-01 


Telegraph address: Perupra Prague 


Factories: 
Pragne-Karlin, formerly Havelka Joint Stock Company, machine shops 
Melnik, formerly Gollner, machine shop (confiscated) 


Zelena Hora near Kraslice, formerly EMO, machine shop 
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Products; 
Electric washing machines for household use 
Laundry machines; 
Washing machines 
Centrifugal wringers 
Ironing machines 
Ironing pressea 
Boiling kettles /vyvareci kotliky/ 
Driers for laundry 
Cleaning machines: 
Cleaning machines for chemical cleaning shops [cistirny] 


Ironing presses for clothing 


PILANA, Factories for Saws and Woodworking Tools, State Enterprise 
Hulin, Nadrazni 883 
Telephone: Hulin 20 and 31; Kromeriz 400 


Telegraph address: Pilana Hulin 


Factories: 

Pilana, Hulin 

Pickart H. and Sons, Perstejn nad Ohri (confiscated) 

Factory [Twovarnaj for Saws and Tools, Adolfoviée (confiscated) 
Legler G., Jablunkov (confiscated) 

Legler A., Horni Domasov (confiscated) 

Mertl K,, Factory for Tools, Kromeriz (confiscated) 


Pilana, Slovak Pactory for Saws and Tools, Kremnica (confiscated) 


Products? 
Saws of all kinds 


Saws for metal 


Saws for wood 


Woodworking tools 
Drills for wood 
Cutters for wood /frezy na drevo] 
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Gluing tools 
Circular knives 
Planning knives 
Files 


Binco power chain saws 


PODMOKELSKA STROJIRNA A KOTLARWA /Podmokly Machine Shop and Boiler 
Factory], State Entervrise, Podmokly 
Offices: Podmokly, Ustecka 30; Telephone: 4851 
Prague I, 28 Rijna Street 13; Telephone: 305-30; 316-61 


Telegraph address: Strojkot Podmokly (Prague) 
Factory: Podmokly, formerly W. Schmidding 


Products: 
Equipment and machines: 
For the chemical industry 
For the food industry 
‘For canning factories 
For dairies 
For starch factories 
Equipment for extraction plants [extraharny/ 
Equipment for yeast factories 
Evaporators and vacuum pans [odparky a vakua/ 
Tanks and cisterns 
Copper working, all kinds of products of copper and aluminun [medikovna, 
veskere prace g medi a hliniku/ 
Modern equipped pressing machine 
Butcher and sansage-making supplies UP 16 
Iron and aluminum barrels and special vessels for the storage 


and transportation of liquids UP 27 


“Blectric flatears felektrovoziky plosinove/) ( t+ )f 


(vybehove) / UP 15 
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36. POVAZSKE STROJARNE /Vah Machine Shops/, State Enterprise 
Povazska Bystrica;. Telephone: 10, 14, 16 


Telegraph address: Vahostroj Povazska Bystrica 


Factories: 
Povazska Bystrica, formerly Zbrojovka Brno, Joint Stock Company 
Metama, Podmokly 
Naber, Jihlava 
Zinn-Engels, Varnsdorf 
My java, formerly Taus and Company 
Semprex, Rejhotice 
Moravia, Hodolany 
Schutzler, Podmokly 
Weber, Sluknov 
Herold, Chomutov 
Zuth-Winkler, Chomutov 
Hunger, Vejprty 
Seifert, Horna Blatna 
Kuhn and Hubel, Krasno nad Lesky 
Stara Tura, formerly Kovotechna, Stara Tura 
Micher Brothers, Stara Tura 
Otto Klimpel, Liberec 
Injekta, Kraslice 
Prague, formerly Micher Brothers, Prague 


- Blektrotechna-Siemens 


Products: 

Semifinished foundry products from non-ferrous metals, aluminum, and 
other alloys of non-ferrous and light metals 

Castings under pressure 

Machine castings from gray ess® iron 


Sprayed castings /odliatky striekane/ 
Cold arn d heat 
jGxtruded products foxretsigerertion amihertiuz [wylisky tvarove za 
 SECRHS 
Approved For Release 2005/12/23 : GA-RDP83-00415R002000040001-3 


-35- 


SECRET 
Approved For Release 2005/12/23 : CIA-RDP83-00415R002000040001-3 


studena i tepla/ 

Metal sheets, strips, discs, and plates /plechy, pasy, kotuce a dosticky/ 

Rods, pipes, and sections /tyce, rury a profily/ 

Wires and wire cables 

Trollies and trolley wiring, jumpers and terminals /troleye a vodice, 
spojky a svorky/ 

Pressure vessele from copper, brags, and aluminum 

Cuvettes, basins, and other pressed articles 

Milk cans from light metals 

Dairy equipment, reservoirs, transportation tanks, etc. 

Supplies for the food industry 

Distillation and evaporation columns 

Motorcycles 90 com /motocykel 90 ccm] [capacity of cylinder) UP 20 

Electric refrigerators for household use . UP 12 

Ball and pistol ammunition . 

Military ammunition 

Instruments and tools UP 24 

Office furaiture 

School furniture 

Hollow threads /nity dute/ 

Threading machines /nitovacie stroje/ 

Fittings for trunks 

rt? [vinovee] 

Steam fittings 

Gas fittings 

Toilet fittings /toaletne armatury} 

Plumbing fittings 

Heating fixtures farmatury vyhrevne/ 

Screws for wood and metal, pressed and threaded 

Automobile, motorcycle, and bicycle valves 

Parts for bicycles - UP 22 


si 
Threaded and pressed tate? screw'/fakonve) parts 


wy 
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Construction fittings UP 26 
Medical instruments UP 11 
Domestic and industrial water meters 

Fishing reels 

Pocket lighters 

Textile spindles /vretena/ 

Telescopes 

Opera glasses 

7??? fouzoly/ 

Sound motion picture projectors 

Fine mechanisms 


Measuring instruments 


PRVNI BRNENSKA A KRALOVOPOLSKA STROJIRNA GOTTWALDOVY ZAVODY [First 
Brno and Kralove Pole Machine Shop, Gottwald Factories/, 
State Enterprise 

Brno, Olomoucka 7/9; Telephone: 123;94 to 99, 12890 


Telegraph address: Motor Brno 


Factories! 

Brno, Olomoucka, Gommerin Tisai Erno Machine Shop Company 

Kralovo Pole, Krizikova, formerly Brno - Kralovo Pole Machine Shop 
and Car Foundry 


Brno, Legionarska, formerly Gefia 


Products: 
Armatures — UP 18 
Centrifugal pumps 

Diesel engines UP 30 
Bridges and cranes : 
Piston and rotary compressors 
Steam turbines | 


Steam engines ” 


CG 
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Steam boilers and furnaces 
Pipes and tanks 
Steam and motor highway rollers 
Construction of petroleum equipment 
Sawing machines 
Veneer and plywood machines 
Machinery for: 
Sugar refineries 
Ice plants and refrigeration plants 
Slaughterhouses 
Breweries 
Skating rinks 
The entire ceramic industry (brickyards, cement factories, 
etc,) 


Railraod cars and motorized cars 


SANDRIK, United Factories for the Production of Silver and 
Metal Ware, State Enterprise 

Bratislava, Safarikovo Square 3; Telephone: 64, 81 

Office: Prague II, Narodni 36; Telephone: 243-10, 243-16 


Telegraph address: Sandrik Bratislava 


Factories: 
I. Dolne Hamry, formerly Sandrik 
II, Moraveka Trebova, sovaseig Sandrik 
III. Prague-Karlin 
Under national administration: 
Rosler I. Sons, Mikulasovice 
Draschke and Son, Vilemov near Mikulasovice 
Frenzel, Milulasovice 
F, J. Frenzel, Velky Senov 
Pilz and Sons, Mikulasovice 
Libochovitz Brothers, Ceska Lipa 
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Stegman J. Sons, Ceske Budejovice 

Lehman W., Karlovy Vary 

Reichelmann and Company, Teplice near Usti nad Labem 
Arnoldi Jan, Teplice near Usti nad Labem 
Lug and Natzag, Moravska Trebova 

Matgsak Brothers, Moravska Trebova 

Linhart J., Moravska Trebova 

Kerl and Company, Horni Blatna near Nejdek 
Stefan Schreiber and Sons, Stos 

Hugo Komporday, Stos 

Joa, Wlaszlovitz, Stos 

Simon Pola Nizgni Medzev 


J. Bodenlosz, Nizni Medzev 


Products: 

Aluminum electrical utensils /elektronadobie/ 
Notions 

Metal notions 

Etching of metals 

Stainless cooking utensils 

Folding knives 

Hunting knives and daggers 

Garden knives 

Scissors 

sex aeere for poultry 

Household metal supplies 

Aluminum eating utensils 

Alpaca /plated German silver/ sikver-plated eating utensils 
Stainless eating utensils 

Silver eating utensils 

Metal labels 

Can tops /tisk na kov a sklo/ 
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Silver goods 


Kitchen knives 


SEVEROCESKA ARMATURKA /Northern Czech Armature Works/, formerly 
Schaffer and Budenberg, State Enterprise 

Usti nad Labem, Prace Street 20; Telephone: 367, 933 

Office: Prague II, Havlickovo Square 15; Telephone: 223-41 


Telegraph address: Manometr Ustilabe 


Factory: 
f 
Usti nad Labem, formerly Schaffer and Budenberg 


Products: 
Industrial armatures of all kinds, inclading low-pressure armatures 
and armatures for highest pressures UP 18 
Water gauges N 
Closing and reversing valves /ventily uszaviraci a zpetne/ y 
Spring and weight /zavazove/ safety valves ‘ 
Transit and three-way cocks /kohouty ucpavkove pruchozi a tricestne/ " 
Steam blast pumps /paroproudni cerpadla/ i 
Injectors 0 
Noiseless water heaters . 
Condenser outlets fodvadece kondensatu/ : 
Dirt catchers /lapace kalu/ eat 
| Reduction valves 
Steam sa air pressure regulators 
Water pressure Seanebion valves 
Reduction gas aticde: 
VoIT system pumps, piston pumps operating on steam or compressed 
air a 
Lubricating pressure systems 
Locomotive fittings 
Baffle platejl [rozvadeci hlavy/ i 
SECRET 
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Safety valves 

Water gauges 

Cocks 

Whistles 

Injectors, etc. [tozdelovace vstriku atd./ 
Industrial measuring instruments 

Manometer cocks and valves 

Manometers, vacuometers, and intovanucmetesa 
Recording manometers, vacuometers, and manovacuometers 
Manometers for refrigerating /zimotvorne/ machines 
Heat regulators 

Direct and recording metal thermometers 
Thermometers 


Hygrometers 


SEVEROCESKE STROJIENY A SLEVARNY /Northern Czech Machine Shops 
and Foundries/, State Enterprise, Prague 

Enterprise management: Prague I, Masaryk Embankment 8 

Telephone: 335-57 <= 9 


Telegraph address: Textilstroj Prague 


Factories: 
Zandov 
Rumburk 


Chrastava 


Products: 

Gray cast iron 
Tempered cast er 
Foundry machines 


Textile machines 


SECREL 
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SIGMA PUMPY /Sigma Pumps], State Enterprise 

Central selling office: Olomouc, Jiri Wolker Avenue 6; Telephone: 634 
656, 672 

Telegraph address: Sigmapumpy Olomouc 

Representation: Prague II Na Porici 27; Telephone: 607-51, 607-52, 


600-00, 619-67 


Factories: 

Kosmos, Olomouc 
Kunz, Hranice 
Sigmund-Chema, Lutin 


Tatzel, Opava (confiscated): 


Products: 
Pumps for household use, agriculture, and business 
Pedestal hand pumps 
Piston pumps 
Windmill pumps /pumpy kridlovky/ | 
"Darling" automatic water systems 
Nautila ? [ponome] pumps 
Hydraulic rams 
Pumps and mash nee for farmers: 
. Hand and motor pumps for liquied manure 
Liquid manure spreaders /mocuvkovace/ 
777 /kejdovaci zarizeni/ 
Irrigation equipment 
Hand and motor sprayers for fruit-growers, vintners, and hops-growers 
Sprayers for chemical spraying of fields 
Watering tanks [napajecky] for livestock 
Pumps for all branches of industry: 
Compressors and air pumps 


Portable and mobile fire engines 


SECRET 
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Hand fire-fighting instruments and all kinds of equipment for fire 
protection 
Sprinkler equipment 
‘Instruments for pressing and spraying artificial substances 
Instruments for pressing, bending, drawing and perforating metals 
Precision instruments and mesauring devices for the metal industry 
Constructions of plumbing systems and drainage: 
Lining for springs [jimani prament/ 
Well constructions, well~drilling 
Processing of utility and drinking water 
Purification of waste waters 
Plumbing projects for towns, cities, and industry 
Drainage projects and constructions 
Installation of plumbing systems and central heating in buildings 
Construction of pumping stations 
Meat cuttere 
Electric irons 
Fruit atnwaie for household use 
Poppy mills 
Kitchen scales 
Skates 
Artificial substances 
Extrusion products from artificial substances 
Smaller machine tools: lathes and revolvers, milling cutters 
[frezky], threaders /zavitovky] — 


Central heating and ventilation 


42, SLOVENSKE ZAVODY NA SMALTOVANY A ZELEZNY TOVAR [Slovak Factories for 
Enamelled and Iron Ware], State Enterprise 
ie 
Bratislava, Dostoje¢skeho No 21; Telephone: 4044-8 


Telegraph address: Coburg Bratislava 
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Factories: 

Trnava, formerly Joint dtodk Doapany: formerly Coburg, Mining and 
Forging Factories, Bratislava 

Nove Mesto nad Vahom, formerly Joint Stock Company, formerly Cobure, 
Mining and Forging Factories, Nove Mesto nad Vahom 

Pohorela, formerly Ocel'ovy Dom, joint stock company, Pohorela 

Filakovo, formerly Filakovo Industrial Factories for Enamelled Ware, 
Filakovo 

Matejovce, formerly A. C. Scholtz, Matejovce 

Petrzalka, formerly Sphinx, United Enamel Factories, Petrzalka 


Podmokly, formerly Gerhardt and Rahm, Podmokly 


Products: 


Gray cast iron 


Ovens and ranges using coal, gas, and electricity (UP 12) UP 32 
Steel radiators UP 19 
Black sheet-metal and galvanized ware UP 32 
Galvanized utensils . 
Wire naila 


Refrigeration equipment up to 20,000 calories per hour, and control 


panels /pulty/ | UP 16 
Narrow guage cara UP 21 
Vane pumps 


Stationary pressure and suction pumps 

Netting /pletivo/ | 

Wire fabric 

Wire goods 

Kitchen utensils from tin-plated or lacquered wire and from white 
sheet-metal . . UP 32 

Furniture springs 


Sewage cast iron and ? [odpadacky/ UP 28 
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Bath foundations /lazenske spodky/ 
Manegles 
Memele for laundry [mandel na pradlo/ 


Masons! tools 


Sprayers for vineyards and orchards 


Ice cream freezers UP 29 
Hand dough mixers . 
Cutting machines : 
Angle and ordinary irons [zehlicky uholne a obycajne/] : 
Poppy mills " 
Machines for meat and fruit . 


Matrix bushings and wire matrices fmatracove vlozky a drotene 
mp trace] 
Perforated metal sheets /perforovane plechy/ 
Presses 
Filtering heads /scedzovacie dna/ 
Sorting drums /triediace bubny/ UP 30 
Cleaning stations for grain /triery a cistiace stanice na 
obilie/ UP 17 
Pressed and threaded grease cups 
Metal goods auch as pitchforks, rakes, spades, shovels, mattocks; 
shoemaking articles such as 7? [texe], ? ? /pifiaky/, 
hobnails, horseshoe nails fooaxpicky’, welded and forged bits, 
- horseshoes [podkovaky/, cogs [ozuby/ 
Extruded products . 
Light sheet-metal containers Dnion of Producers [Svaz vyrobeu/ 


Food containers /konzervove krabice/ " 


Enamelled sheet-metal utensils UP 32 
Galvanized utensils . 
Tin-plated sheet-metal goods : 
Kitchen utensils UP 29 
Thermos bottles UP 32 
Lacquered sheet-metal goods . 


Approved For Release 2005/1 2/233 EE QaRBAS3-0041 5R002000040001-3 
- Wb 


vy 
Approved For Release 2008 ee la-RDPs3-00415R002000040001-3 


Enamelled coal ranges. UP 31 
Aluminum utensils UP 32 
Milk cans 

Heavy sheet-metal containers, such as gasoline drums UP 27 


Agricultural machines (seeders, straw cutters, ? /repaky/, 


serapers /drhliky/ for maize) 


Ordinary scales, decimal and centesimal UP 29 

Iron ayens ; UP 31 

Coal ranges 7 

Polished galvanized.and aluminium utensils UP 32 
Tin-plated ware for cooking and travelling . 

Products from white sheet-metal Union of Producers [Svaz vyrobeu/ 


Dairy utensils 
Military ufensile 
Curry combs 


Galvanized gwasoline drums and other heavy containers, such as 


? fhobdoky/ UP 27 
Dampers for fodder!’ 71 [paraky na krmivo/ UP 31 
Drums for asphalt UP 27 


43, SPOJENE BRNENSEKE SLEVARNY A STROJIRNY [United Brno Foundries and 
Machine Shops/, formerly Ig. Storek - Ux Brothers, State Enterprise 
Enterprise management: Brno, Klagarova 7; Telephone: 129-53 -- 5 
Teletype: internal circuit 71, interurban 09371 
Telegraph address: Spojene ~ Brno 


Prague office: Prague II, Vaclav Square 43; Telephone: 318-04 


Factory 2 Fotmerly Ie. S tere 


' Factories: 
es baete a SB Pmt ly Lx Broth eke 
ractory Te Tot erly Stteblovy 
Castings from steel Lore Fac torres, i reieed 
Castings from alloyed steel (Ne tlonas Ad mrnis thateon) 


SUPRA mr eer Ee 
em 


Castings from high-alloy steel resisting corrosion, acids, and bases 
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Pyralite /pyralit/ up to 1200 degrees 

Refractory castings fodlitky zaruvzdorne/ 

Special manganese cast steel, improved for the ceramic industry 
Castings of gray -eamé iron 

Castings of Sempered -ewet iron with white refraction 

Castings of tempered cast iron with black refraction 

Castings of hardened emt iron, die cast iron [skorepkova litina/ 
Bolt /svornikove/ and Evart chaing of all standarized types 
Strebel system low-pressure cast iron wacwented [clankove/ 
boilers ~ UP 19 
Radiators | | 


Machine shop: 


Storek-Kaplan turbines for all water proportions UP 30 

Mechanical presses and shears UP 23 

Hydraulic baling presses /lisy paketovaci/ " 
Drop hammers 


Transmission casings [prevodove skrine/ 

Pumps 

Replacement parts for stean plows, printing and textile machines 
Officially authorized metallurgical (mechanical and chemical) 


laboratories, 


SPOJENE SMALTOVNY A ZAVODY NA KOVOVE ZBOZI [United Enamel Factories ae 
and Factories for Metal Goods/, State Enterprise, Prague 
Office: Prague II, Prikopy 8; Telephone: 362-51-~3 


Telegraph address: Esmaltado Prague 


Factories: 

Boletice, formerly Sphinx 

Brno, formerly Sphinx 

Ceske Budejovice, formerly First Ceske Budejovice Factory for Enamelled 
Utensils (confiscated) 

Stare Brno, formerly J. Ottahal and Son (B. G. B.) 
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Trnovany-Teplice, formerly Sphinx 


Kolin, formerly Mining and Bergtag Meto/!ure y 


Metellurer 
Vilemov, formerly Mining and, Pouging Company, or Stransky Mining and 
Metal ]urs y 
Pomebae Company 


Smrzovka, formerly Arnost Mahla and Company (confiscated) 
Jihoceska, formerly Westegn in Ceske Budejovice (confiscated) 
Horni Blatna, formerly Zenker Brothers (confiscated) 
Sobedruhy, formerly Leinbrock and Company (confiscated) 
Jablonec, formerly Markovsky and Company (confiscated) 


Mseno, formerly Gall and Company (confiscated) 


Products: 
Aluminum utensils and knives, forks, and spoons UP 32 
ine sheet-metal contdners Union of Producers [Svaz Vyrobeu] 
Sheet-metal and wire kitchen supplies " 
Enamelled goode , 
Sheet-metal utensils ? 
Sheet-metal enamelled tubs and children's bathtubs UP 28 
Stainless utensils 
such as 

Small kitchenwaré, thadesiks, coffee and poppy mills, bread 

cutters, etc. UP 29 


Sheot-metal toys . 


Enamelled signs and letters ; UP 32 
Aluminu, zinc, and enamelled kitchen sinks m 
Enamelled screens n 


Extrusion products from fine sheet-metals Union of Producers 


SPOJENE TOVARNY NA OBRABECI STROJE /United Factories for Machine Tools/, 
State Enterprise 
Prague VIL, Pristavni 28; Telephone: 267-45--9, 267-55---~9 


Telegraph address: Spotos Prague 


SECRE& 
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Factories: 

Kurim near Brno, formerly Zbrojovka Brno 

Hostivar, formerly J. Kamenicek and Company 

Hostivar, formerly Engineer Podhajaky Joint Stock Company 
Hronov nad Metuji, formerly Mach and Fiser Joint Stock Company 
Varnsdorf, formerly Arno Plauert 

Prague-Rolesovice, formerly J. Polak 

Holoubkov, formerly Max Hopfengar tner and Company 

Celakovice near Prague, formerly J. Volman Joint Stock Company 
Olomouc, formerly Wagner Factories Joint Stock Company 

Lipnik ned Becvou, formerly Fr. Wawerka 

Eychnov near Jablonec nad Nisou 

Zebrak, formerly J, Volman Joint Stock Company 

Klasterec nad Ohri, formerly Klasterec Machine Shops 
Pardubice, formerly Bestra 

Svitavy, formerly Reform 

Suchdol n. 0., formerly 4anasek 

Liberec, formerly Kontakta - Hanychov 


Teplice, formerly Otnima 


Products} 


Equipment for high frequency heating 


- Lathes UP 23 
Turret lathes [revolverove soustruhy/ . * 
Milling cutters /frezky/ ; , 


Boring machines * 
Screw-cutting machines /vyvrtavaci stroje/ " 
Precision screw-cutting machines it 
Abrasive vheele fbrusky na plochy/ " 
Planers [hoblovky/ | P 
Ceramic presses and strani. UP 30 
Measuring instruments for ceramics a 


nu 
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Saws for metal . UP 23 
Drawing machines [protahovacky] . 
722? t [Jobrazecky/ : 
Screw cutters /srouborezy/ 


Construction machinery , 


Machines tool units /fobrabeci jednotky/ 
Gear making machines 
Presses f 


Machines for processing sheet metal t 


Machines for casting under pressure 


STREDOSLOVENSKE ZELEZIARNE /Central Slovak Iron Works/, State 
Enterprise, Podbrezova, Slovakia 

Telephone: Podbrezova 17, 20 

Telegraph address: Zeleziarne Podbrezova 

Branch offices: Bratislava, Malinovskeho 30; Telephone: No 2441 


Prague XIV, Postoffice Box 145; Telephone: Wo 743-45 


Factories: 


Podbrezova iron works 
Podbrezova foundry 


Ruzomberok iron works, Ruzomberok-Rybarpole 


Products: 

Rough metal sheets fhrube plechy/ 

Rods and shaped steel /tycovu a tvarovu ocel'] 
Seamless pipes 


Gray cast iron 


' Cast steel 


Bridges and steel construction of all kinds 
Yanks, barrels, druns . UP 27 


Protective iron baskets : " 
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Special utensils UP 27 
Bath foundations /xupel'ne spodky/ UP 28 
Sewage cast iron : 


Plumbing fittings : 
Welded pipes 
Dump carts, light rails /vyklopne voziky, plone drazky/ UP 21 
Wheelbarrows UP 15 
Windows and window frames /zarubne/ 
Woodworking machines | UP 25 
Metalworking machines ; UP 23 
Small agricultural machines 
Oxygen 

of 
Valves,cast steel UP 18 
Safety and float valves 7 


Switches and turntables fotacnice/ for narrow gauge railroads 


47. SKODOVY ZAVODY /Skoda Factories/, State Enterprise, Pilsen 
Office: Prague II, Jungmannova 29; Telephone: 251-51--9, 272-04, 
392-61, 393-14, 393-15 


Telegraph address: Skodovka Prague 


Factories: 

Pilsen, formerly Skoda Factories Joint Stock Company in Pilsen 

Dubnica nad Vahom, formerly Reprezentacia in Dubnica nad Vahom 

Hradee Kralove II 

Kraloveshradecka mostarna [Hradec Kralove bridge factory/, formerly 
Kribel and Peschl, Hradec Kralove 

Decin, formerly “ste Limited Liability Company, Decin 

Smichov 

Brno 


Admov near Brno 


Lime kiln, Zdice 
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Limestone quarry, Srbsko near Zdice 


Shipyard, Komarno 


Products; 

Steel castings 

Forgings /vykovky/ 

Extrugfse stehdctts weighing up to 100 tons 

Smaller serial extruded products 

Special hard and heat-resistant alloyed steels and steels resistant 
to chemical influences 

Castings from gray est iron and non-ferrous metals 

Material for ship construction 

Railroad material 

Geared wheels and transmission cases 7 

Springs | 

Steam engines and turbines UP 30 

Boilers ‘ 

Diesel and gas engines . 

Superchargers a 

Dompressors . 

Pumps 

Hydraulic machines UP 30 

Generators ‘ 

Motors . UP 30 and 13 

~ working | 

Metal tumeieeed “machines UP 23 

Shop instruments and measuring devices Up 24 

Transformers “BP 30 


Converters /menice/ 


Cable systems 7 
Stean, electric, and Diesel electric locomotives . 
Tractors UP 20 and 
selves 
Trolleybuses UP 30 


; 8 yape 
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Special vehicles 

River boats . UP 30 

Crushers ‘ 

Road rollers Me 

Excavators . 2 . 

Cranes : 

Complete equipment for electric power plants, gas works, sugar 
refineries, breweries, malt houses, distilleries, chemical, 

"fk and ‘atntng factories, cement works, slaughterhouses, 

dairies, refrigeration plants, etc. UP 30 

Automatic cigarette and wrapping machines " 

Pill making machines /stroje tabletovace/] 

Canning machines, etc. [atroje konservarske atd,/ UP 30 

Dairy cang 

Machines for packing sugar 

Machines for drilling buttons 


Machines for capping bottles 


TATRA, State Enterprise, Koprivnice 
Office: Prague XVI, Kartouzska 200; Telephone: 413-51, 456-51, 


453-29, 433-02, 412-20, 412-77 


Factories: 

Koprivnice, formerly Ringhoffer-Tatra Factories, Joint Stock Company 
Smichov, formerly Ringhoffer-Tatra Factories, Joint Stock Company 
Studenka, formerly Moravia~-Silesian Car Foundry, Joint Stock Company 
Kolin, formerly Factory for Cars, Joint Stock Compnay in Kolin 
Ceska Lipa, formerly Bohemia, Car Foundry and Machine Shop, Limited 


Beroun, formerly Ringhoffer-Tatr} Factories, Joint Stock Company 


Products: 
Passenger automobiles UP 20 


Trucks " 
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Railroad cars of all kinds UP 21 
Motor cars UP 21 and 30 
Tenders UP 30 
Handears UP 21 
Streetcars UP 21 and 30 
frolleybuses ~ UP 30 


Automatic electrical refrigerating equipment for businesses 
and medical institutes UP 16 
Insulation for refrigerators and ice machines . 


Construction and industrial insulation 


TEPLICKA STROJIRNA /Teplice Machine Shop/, State Enterprise 


Teplice-Sanov, Brbitovni 723; ‘Telephone: 2346-7 


Factory: 


Teplice-Sanov, formerly Tesas 


Products: 

Mine equipment UP 30 

Machines for the chemical and glase industries " 

Machines for metal rolling mills 

Machine for rolling railroad wheel rims [aako1xn] 

Steel constructions E Mostni sdruzeni /Bridge 
association] 

TESLA, Low-power and Radiotechnical Factories, State Enterprise, Prague 

Enterprise management: Prague II, Karlovo Square 7; Mal epbonsi 

458-55, 437-41 

Telegraph address: Tesla Prague 

Selling office for Bohemia: Prague I, Hradebni 3; Telephone: 632-51 

Selling office for Moravia: Brno, Kobligna 2; Telephone: 172-24 

Selling office for Slovakia: Bratislava, Titova 5; Telephone: 3066 

Central selling office for telecommunication equipment: 


Prague-Karlin, Kraloveka 84-86; Telephone: 376-41 
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Factories: 

Hloubetin, Nademlynska 600 

Prague X, Kraloveka No 80 

Hloubetin, Podebradska 186 

Prague XIII-~Stafe Strasnice, Post Office Box 800 
Valasske Megirici 

Kolin IV - No 260 

Kolin II - No 14 

Prelouc 

Lanskroun 

Horejsi Vreblabi 

Pardubice 

Jablonne nad Orlici 

Bratislava, Racistorfska No 610. 

Prague VII-Holesovice, U Pruhonu No 3 
Prague VII-Holesovice, Okruzni Avenue No 15 


Sezemice 


Products: 
Mutomatic telephone equipment 


Mine telephones 


Electrical medical appliances UP 11 
Tubes 
Cardiographs UP il 


Low-power measuring instruments 

Microphones 

Arc welding transformers UP 15 
Pneumatic postal systems 

Radio receivers 

Radio sets 

Radio varts 

Public address systems [teproduktory} 


B-ray machines and accessories UP 11 
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Local radio 

School radio 

Signal equipment for hospitals, hotels, fires, ete. 
Telephone centers and equipment 


Telephone equipment 


Rectifiers UP 15 


Rectifying igaateal sea WapeuaeatT 
Transmitters 

Radio amplifying equipment 

Amplifiers for local radio 


Light bulbs 


TOVARNA MLYNSKYCH S'TROJU A STAVBA MLYNU dr. PROKOP fFactory for Mill 
Machines and Construction of Mills, formerly Prokop/, State Enter- 
prise 

Pardubice; Telephone: 2831-2 


felegraph address: Prokopovka Pardubice 


Factory: 
Pardubice, Palackeho 263 


Products: 
Winnowing equipment /aspiracni zarizeni/ UP 17 
Automatic mills q 
Cleaning machines for grain (winnowers) faspirateury/] 

for mills and granaries " 
Transportation equipment for grain and mill products 
Processing machines for grain [kartacovaci stroje/ 
Millet mills, hulling mills /jahelky, krupniky/ " 
Shelling machines for grain floupaci stroje/ 
Baling machines /mackaci stolice/ . 
Mixing machines for flour and bran 


Rolling and stationary millstones 
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Two-and four-cylinder grinders [mlynske stolice dvou- 
a ctyrvalcove/ 

Washing machines for grain /pracky na obili/ 

Level screens /rovinne vysevace/ 

Grinders /rozterace/ 

Suction and compression dust collectors /ssaci a tlakove 
sberace prachu/ 

Fquipment for granaries 

Crushers /srotovniky/ 


Fans 


Water turbines up to 150 horsepower 


UP 17 and selve 


TOVARNY STAVEENIHO KOVANI /Factories for Construction Metal Fittings/, 


State Enterprise, Boskovice 


Enterprise management: Liberec, Samunkova 7; Telephone: 


Factory: 


Boskovice, Nadragni 242 


Products: 
Constructiowdmetal fittings 
Automobile metal fittings 
Car metal fittings 
Furniture metal fittings 


Garden tools 


- Shoels and spades 


Agricultural machines (dampers, hoes and washers for potatoes, 


cutters,for beets /prosekavace repy/) 
Vises, braces /ztuzlidla/, and chucks 
Ferrous metal tools 


Weights of nonferrous metals /barevne zavazi/ 


SECRET 


Approved For Release 2005/12/23 -.CHk-RDP83-00415R002000040001-3 


2946, 2947 


UP 26 


Approved For Release 2005/f@ Fe#ARDP83-00415R002000040001-3 


53. THANSPORTA, Factories for the Production of Transportation 
Equipment, State Enterprise 
Chrudim, Caslavaka 328; Telephone: 13, 55, 152 


Telegraph address: Transporta Chrudin 


Factories: 

Chrudim, formerly Wiesner, machine shop 

Jirkov near Chomutov 

Roztoky near Krivoklat 

Pribor near Ostrava 

Varnsdorf, formerly Newnann and Slavik (confiscated) 


Kost'any near Teplice~Sanov (confiscated) 


Products: 
. Passenger suspended cable railway, 
Freight suspended cable railway 
Sled and ski tows 
Cable railwaay, for trunks and logs 
Cable cranes 
Cable excavators 
Storage equipment /shrnovace/ and mechanical shovels 
Coaling equipment | 
“Mechanization of warehouses 
Collection, assembly and link lines for mass production 
Goigtimidtis transportation equipment for friable substares 
Continuous transportation equipment for unit goods 
Bucket loaders /koreckove nakladace/ 
Rubber conveyor belts [pasy prenosne/ ; UP 15 
Excavator grooves for fertilizer /drapakove drazky na urvu/] 
Processing equipment for sab dust vise sag uhelneho prasku/ 


Ash disposal equipment /fodpopelnovaci zarizeni/ UP 30 


BECKAL 
Approved For Release 2005/12/23 IB RDS Dos teRoozoogor oot 


54, 


Approved For Release 2008 G28 clA-RDP83-00415R002000040001-3 


Rubber transport belts /gumove pasy pojezdne/ UP 15 
Cloth transmission and transport conveyors [lat'kove 

dopravniky prenosne a pojezdne/ us 
Roller conveyors. /valeckove trate/ 
Loaders for beets 
Loaders for straw 
Commercial and industrial automatic scales UP 22 
Locomotive scales 
‘Automobile scales 
Automobile scales for beets and coal 
Hydraulic and mechanical hoists UP 15 
Electrical block and tackles , 
Electrical reels felektrobubny/ 
Shop carts with hydraulic lifting surfaces (skylifts) 


(driven by electric or gasoline motors) UP 15 


ZAVODY NA DRATENA LANA /Factories for Wire Cables], State Enterprise 

Prague i. Stavanees 33 

Telephone: Central management: 275-79, 263-80: Commercial management: 
336-71, 295-32 


Telegraph address: Ferrolana Prague 


Factories: 


_ Uhrineves, formerly Engineer B. Hruska 


Zatec, formerly Gerhardt and Rahm 


Slany, formerly CKD 


Products; 

Wire cables 

Ground§ing equipment [ezemnovaci pramenca/ 
Rims for rubber tires 

Flexible shafts 

Teleflex - mechanical remote control 


Teleflex Conveyor - suspended transportation system 
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ZAVODY NA VYROBU CHLADICICH A POTRAVINARSKYCH STROJU [factories for 
the Production of Refrigerating Machines and Machines for the 
Food Industry], State Enterprise 

Management: Kolin IV, Zengrova 110; Telephone: 503 

Telegraph address: Frigovita Kolin 

Factory: 


Metallurg ical 
Kolin IV/110, formerly Banska a jutni pol. (ining and jReselieg Company, 


f 


Products: 
Refrigerating machines and equipment of all kinds up - 

20,000 calories per hour UP 16 
Machines for the food industry 


Refrigerating equipment above 20,000 calories per hour UP 30 


ZAVODY NA VYROBU KSRAMICKYCH STROJU /Factories for the Production of 
Ceramic Machines/, State Enterprise 
Blansko; Telephorie: 1, 55 


Telegraph address: Keramstroj Blansko 


Factories: 
Blansko, formerjy K. & RB. Jesek 


Raupach, Varnsadorf, Rieni 1812 (confiscated) 


Products: 
Machines and conveying equipment for the production of bricks and 
all kinds of ceramic goods, as well as for the extraction of ceramic 


raw materials UP 30 


ZBROJOVKA BRNO [Brno Arnory/, State Enterprise, Brno 
Center: Prague XIX, Velflikova /?/ 4; Telephone: 757-41 
Commercial direction: Prague VII, Kral Jiri VI Avenue 28 (formerly 


Belcredi); Telephone: 764-61 


SECRET 
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Factories: 
Brno 
Jablunka, formerly Engineer Jaroslav Velinsky 
Ysetin 
Brno-Lisen, formerly Flugmotorenwerke Ostmark 
Bojkovice, formerly V. Kyser 
Holysov, formerly jletuluaewaant Testor ies: Holysov near Pilsen 
Brno-Cejl 
Prague-Vrsovice 
Prague-Strasnice, formerly Ogar 
Prague-Nusle I], formerly Zbrojovka, Engineer Fr. Janecek 
Brodce nad Sazavou, formerly Zbrojovka, Engineer Fr. Janecek 
Tynec nad Sazavou, formerly Zbrojovka, Engineer Fr. Janecek 
Kvasiny-Solnice, formerly Engineer F. K. Janecek 
Vlasim, formerly Sellier & Bellot 
Rakovnik, formerly staflion 
Vrchlebi, formerly Stolzenberg 
Bobsice oe Zno jmo 
Under national administration: 
Velamos factories, Sobotin near Sumperk 
FKZ Factories, Fuchs and Company, Cukmantl in Silesia 
Agon, Factories for Vehicles, Joint Stock Company, Vizmberk near 
| Sunperk 
Jan Havel, "KAMOR" Factory for Scales, Upice, Bohemia 
Factory for Weavers! Looms, Joint Stock Company, Krnov 
Cvikev Apparatus Factory, Limited, Cvikov 


Max Apelda, machine shop, Krnov 


' Products: 


Textile machines 
Printing, book-binding, and packaging machines 
Scraping and tanning knives /mizdrici a postruhovaci noze/ for the 
leather industr : 
- SECRES 
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Milking machines 


Machines for grinding meat UP 16 
Tractors UP 30 and 
selvea 
‘Machine tools UP 23 
Cutting instruments UP 24 
Segmented saws for metal UP <3 
Cutters for palloid gearing [frezy pro palloidni ozubeni/ UP 23 


Fasteners fupinace] 

Measuring instruments UP 24 
Micrometers 7 
Extensible rules 
Electromagnetic sine rulers /sinusova pravitka elektromagneticka/ UP 24 
Special instruments for serial production , 
Pentographs | " 
Polerographs 

Variators /variatory] 

Loudspeaker and computer magnets 

Castings from light metals: Silumin, aluminug, electrum felektron/ 
Hunting and sporting arms and ammunition 

Flaveghterhouse Tusthuments 

Slaughtering cartridges 

Pyrotechnical products 

Slaughterhouse instruments 

Automatic and industrial icuies UP 22 
Cutting machines /narezove stroje/ ' . 
Typewriters ; " 
Sewing machines i 
Bicycles ‘ 
Dishwashing wachines /kuchynsky robot/ | UP 12 
Mechanical toys . 

Combination padlocks /heslove visaci zemky/ 


Metal fancy goods 
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Bottle caps [korunkove lahvove uzavery] 
Shoe-making supplies 

727% /zdrhovadla] 

Rockets [prskavkg] 


Detonators /kapsliky/ 


[Mote: Document Page 65 is missing] ee ed 


Supplement: 
The following state enterprises and their production programs were 
established during the printing of this publication, and there- 


fore could not be included in the foregoing alphabetical listing. 


DYNAMOCARBON, State Enterprise 


Sobedruhy near Teplice-~Sanov; Telephone: 4433 


Factories: 
Trnovany, Trnovany near Teplice-Sanov, formerly R. Glaser in Trnovany 
Sobedruhy, Sobefruhy near Teplice-Sanov, formerly Ringsdorff-Werke, 


K. G. Mehlem 


Products! 


Carbon cannisters and holders and other catbon electrotechnical material 


MORAVSKOSLEZSKA ARMATURKA /Moravia-Silesian Armature Plant/, 


State Enterprise, Dolnl Benesov near Hlucin 


Factory; 


Dolni Benesov, formerly Holuscha & Co., Dolni Benesov near Hlucin 


Products: 
Industrial armatures UP 18 
Heating radiators UP 19 


SECRET 
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STAVOSTROJ, Factories for the Production of Construction Machinery, 
State Enterprise 
Prague XVI, Kartouzska 4; Telephone: 422-43 


Telegraph address: Stavostroj 


Factory: 
Radotin, formerly Ferrovia, Joint Stock Company [ake J Factories for 


the Production of Machinery and Railroad Equipment 


Products: 
Steam locomotives UP 30 
Diesel engines i 


Diesel-electric engines 7 


Cranes . 
Elevators - , 
Conveyor belts UP 15 
Fieléd railroads UP 21 


Track-laying équi pment 

Pugps for concrete and mortar 

Crushers 

Preselectors /tridice/ 

Mixers fmichacky] 

Saws 

Pile drivers 

Bueket dredges and ladle dredges /rypadla koreckova a lzicoval | 
Vibration, tarring, and plastering machines /stroje vibracni, 


dehtovaci a stroje omitaci/ 


ZAVODY LECEBNE MECHANIKY [Factories for Medical Mechanical Equipment/, 
State Enterprise 
Prague II, Na Porici 9: Telephone: | 628-02 


Telegraph address: Chirana 


SECRET 
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' Factory: 


UP 11 


UP 12 


UP 13 


UP 14 


UP 15 


UP 16 


Chomutov, Cernovicka 32, formerly Kontakt Czech Factories, Joint 


Stock Company, Chomutov 


Products: 

Surgical and examination instruments 
Operating chairs 

Electrical medical appliances 


Hypodermic syringes, etc. UP 11 


NOTE: 
For individual products, the central selling offices where ; 
Central selling offre indicated, 
they are sold are given, Where there is a) | ats ofi—tpee-centrel 
sebking-aitiee, the products are sold through the appropriate atate 


enterprises. The abbreviation LP stands for "letecky prode,j" 


[aircraft sale/. 


CENTRAL SELLING OFFICES 


-wekkKin : 
of the Metaliuratea® and Machine Shop State Enterprise 


Central Selling Office for Medical-technical Appliances, Prague 

II, Stepanska 63 343-28 

Central Selling Office for Electrical Appliances, Installation 

Material, and Lights, Prague II, Zlatnicka 12 622-46--9 

Central Selling Office for Electric Motors, Prague XVI, 

Stefanikova 21 435-23 

Central Selling Office for Industrial Ovens, Prague II, 

Spalena Street, Dunaj Palace 220-41--5 

Central Selling Office for Welding and Auxiliary Shop 

Equipment, Prague Se EKlimentska 1 . 628-51--3 

Central Selling Office for Refrigerating Machines and Machines 

for the Food Industry, Prague II, Truhlarska 16 625-15 
SECRET 
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UP 17 Central Selling Office for Mill Machines, Pardubice, 

Palackeho 263 2831--2 
UP 18 Central Selling Office for Industrial Armatures, Prague II, 

Hybernskxa 8 200=51+-2 
UP 19 Central Selling Office for Products for the Construction of 

Central Heating, Prague II, Vodickova 41 314-51--2 
UP 20 Central Selling Office for Motor Vehicles, Prague XVI, | 

Stefanikova 23 413-51--5 
UP 21 Centra] Selling Office for Rail Cars, Evika, Prague XVI, 

Kartouzska 200 413-51--5 
UP 22 Central Selling Office for Machines for Office, Commerce, 

and Household Use, Prague VII, Veverkova 16 764-61 
UP 23 Central Selling Office for Metaliusgical Machines, 

Prague VII, Veletrzni /Exposition/ Palace | 772-47--9 
UP 24 Central Selling Office for Precision Instruments, 

Prague II, Vodickova 32 314-82 
UP 25 Central Selling Office for Woodworking Machines, 

Bratislava, Dostojerskeho No 29d 4277 
UP 26 Central Selling Office for Metal Fittings and Tools, 

Prague II, Vaclav Square 66 340-58--9 
UP 27 Central Selling Office for Heavy Containers, 

Prague II, Vaclav Square 56 295-89 
UP 28 Central Selling Office for Canalization and Sanitary Cast Iron, 

Prague [f, Havlickovo Square 3 247-10 
UP 29 Central Selling Office for Kitchen Equipment, 

Prague II, Havlickovo Square 3 210-41--9 
UP 30 Central Selling and Planning Office for Machinery and 

High-power Electrical Technology, Prague II, Jungmannova 29 251-51 7 
UP 31 CGentral Selling Office for Ovens, Ranges, and Commercial ? 

Cast Iron, Prague II, Havlickove Square 3 201-41--9 
UP 32 Central Selling Office for Enamelled Goods and Small 


Kitchens /male kuchynky/, Prague II, Washingtonova 11 300-52--3 


38E 
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Planning and Advisory Office for Construction and Housing, 
Prague If, Truhlarska 16 - 615+73, 625-15 


Hardware, 


Ferropol, Prague Il, Viadislavova 4 219-91 


Regional Selligg and Technical Offices 


Prague II, Prikovy 8; Telephone: 268-88 
Ceske Budejovice, Jirovcova 1; Telephone: 386 
Pilsen, Halkova, Skoda Factory Railroad Building; Telephone: 496-499 ~ 
Teplice-Sanov, Masarykova 60; Telephone: 3851-52 a 
Liberec, Chrastavska 6; Telephone: 4430 
Hradec Kralove, Ulrychovo Square 733; Telephone: 488 and 330 
Brno, Koliste 59: Telephone: 16352 
Uher ske Hradiste, Palackeho Square 487; Telephone 160 
Olomouc, Dobrovakeho 2; Telephone: 642 
~~.0strava, Hlavni Avenue 46: Telephone: 4417 
= ~ “Bratislava, Malinovskeho Street 30; Telephone: 6466 
“Banska By Genoa, Maassyneva 6: Telephone: 202 
Zilina, Sasinkova 25; Telephone: 2094 


Kosice, Jesenskeho 4; Telephone: 256 


SECRET 
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. SEZNAM 7 
NARODNICH PODNIKU t. 
AVYROBKU 


CUSKOSLOVENSKE RAVODY KOVODELME 4 StRODINENSKE 
MARODM FQDMIK - PRANA I, JUNGMANNOVA 29 


- 


SEZNAM 
NARODNICH PODNIKY 
AVYROBKU 


CUSFOSLOVENSKE TAVOOY MOVODELNE A STROSINENSKI 
: NAROONI PODNIK 
PRAHA IL JUNGMANNOYVA 79 


lévody: 


¥grobky: 


Aone, di. Mitkovaky, Straikov, 
Snotek, di. Knotek & spol, Jel 
Mefahar, di. Malichar-Umrath, 


p. Ratinéves u Roudnice nit. 
In 
6. 3., Brancye nil 


Gavia, di. Braifi Palikové, Nepajedia 


Bicher, di. Ringhotter-Tatre 4. 


a, Roudnlce nil 


Wiker, df. Wichterte  Kovotik, Prostéjov 


pidni frézy 
zavéend vory re traktor 
pro neremédbiskou Ktientety =UP 20 
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rhpadoteské atrojimy a siévérny, nérodnl podnik, Nelevice. 
Telefon 2U, 209. Telegramy: Alba Hofovice. : 


Zavody: ens 


flemdrey u Holovic, 
Helevice UM, 
Melevice ii, 


Vyrobky: 

platnd kroulky Albe 

eutolitine Albe 

Winové smelt. koupec! very Albe 
smelt. stavebal litine Alba 


see a oo Poe we ed eS arn aoe Tata 


valce z tvrzend litiny pro velkeré 


pronryskvé Gety 


knthaleky; 
pedi cubraleké « pokelské 
oddlitky 20 Sacks litiny 
Hroje cubréiské a pekelské 


OP 12 


UP 17 


OP 16 


i 
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AUTOMOBILOVE ZAVODY 
rived peaink . tidlo: Puke 
Pednibeved lediateivi 1. €: 
Minds Belestes, @ Eeulé comity Op. WWE, telefon 241-3, 244-7. 
Telegramy: Awtotévedy Miadé Boleslav 


Zévody: 
Cabevies, dt Avia, akc spol. pro prumys! letecty 
Cheeel, di. Ing. Mraz, tovarna na letedia, Chacef 
@ Ing, Mraz, tovérna na cnladici siroje, Chocef 
Ranevies, di. Avia, akc. spc). pro prumysl Jetacky 
Niles Getanley, di. Asap, akc. spol. pro aulomobi'ovy pu mysi 
Cwebevice, di. Zlinské letecké ravody, Ziin-Bafov 
Wrabiabd, d?. Petera @ synove 


Vorobky: 

mnomobity wa 

heecte ip 

letecké motory LP 

chledic! zetizend do 70.000 cai/hod. UP 16 

chtadic] zelizent ned 20.000 cal/hod. 

mezect pietrole ne tuhé mazive 

vetfikovec! pumpy ae tryaky k Diesel-motorom ples prod. odd. PAL 


* 


) 
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BATERIA 

tbvody na akumuldtory 4 baterie, nérodni podnik 

Podnikové leditelstvi: Slawf, telefon 47 aneb 201 

Kancelé?: Prake VIL Grégreve 6 telefon 807-12 


Telegramy: Baterla, Slany “ 
a nn 


Zévody: 
PALABA, Slony 
DAIMON, Podmokly-Dagin 


Vyrobky: 
akumulétory 
dynamka na kola 
elektrické Ulanky suché 
kapeani baterie viech druhi 
kapeani svitiiny viech druhd 
radiobaterie 
radiocivky 
reflekiory na kola 
vysokofrekventni telezové jaédra 
zadni svétla na kola 
2érovky Upasligs 


: CIA-RDP83-00415R002000040001-3 
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BRANECKE ZELEZAR?: 
Nérodnl podnik 

Brena, polta Hradec u Opavy, telefon Hrace- ¢. 27 
Telegramy: Branecké lelezémy, Opava 


Zavod. 


Vyrobky: 


iraeecké Seloxémy, Branka u Opavy es 


vieec! zamky @ petlice UP 26 
Taiiebec| ramky 3 violkou on 
Zadlabac| dosické rémky = 
zadlabacl zémky obyteiné = 
zémky mylékoveé » zévorové ss 
Tvedéky = 
zavirate dvell — 
kiiée viech druhd — 
pojisiné kiltové viotky + 
kamne UP 31 
petic! trouby on 
Odiltky ze ledé & temperove litiny 


Approve 
CESKA 2 


or Kelease 


05/12/23 : Cl 


BROJOVKA 


nétodnl podnik 
Swukenice, telefon 255, 266, 275 
Telegramy: Zbrojovka Strakonice 


Zévody: 


Vyrobky: 


Swekenice, di. Ceské rbrojovka o. s., Strakonice 
Vhereky Bred, di. Cesk4 zrbrojovka a, s., Unersky Brod 
Achifies tévody, Homi Police - konfiskét 

Atomenavy révody, Jedika u Benetiova - konfiskdt 
CB-KA xhvody, Cheb - konfiskét 

Premier, Cheb - konfiskar 

Tripot, Rokycany - kontiskdt 

Velo-Taddor, Rokycany - konfisk4t 


motocykly a motory UP 20 

Obrébécl stroje UP 23 

jetézy pleané - velocipedové, matocyklové @ vicendsobne 
velocipedy @ jejich soucdeti UP 22 

tbrané lovecké a sportovni 

@lekirické houkatky 6V a 12V 

Plesné dilenské ndstroje a matidia UP 24 
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CESKOMORAVSKA-KOLBEN-DANEK 
Aivodnd podnik 


Zavody: ae 


Swojime v Ubal, dive CKD Libes 

Swejima v Kaslin’, dlive CKD a pobotks v Liberc!, dflve Jung a Rachel, atrojime Liberec 

Swejima ve Sieaém, diive CKD Slam 

Srojias v MedlenechKemelanech, clive F. Panek, vélcovna Modiany 

Swefime v Tomei a. L, nérodns spréve Brat Pererové, Tynec n. t. - konfisksr 

Swojiwe a viéviews v Baasin, dlive CKD Blasko 

ledénies v Libal, dlive Lodénice-Prage LibeA, déle Loddnice v Usti n. L-Stlekove, 
diltve Huss-Sediek a Giim, Usti nL. a Lodénice ve Vahtitové, dive Lodénice a pila 
Thiele & spol, Vaitifov 

Livedy maridin Tha we Vysotanech, e!. tov. a slévérny, dtive CKD Vysocany 

Seotwetacheiché tovémes y Medlamech, dlive Srb a spol, Modiany 

Gohiwerchelehd tovéren 9 Podimebtech, diive AEG-Podmokiy 

Mebktwotechnichs wvirns v Conkhé Lipa, diive Siemens, Cerké Lipa 

Rekworechnicks teviens v Belymicl n 1, clive Slemensa, Rokytnice n. J 

ebtretechaichs tevérna v Gradeinvd, diive Slemens, Bratislava 


9 
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25x11 


elektromotory do 50 kW a plistroje k nim op 
viech druhd ¥ 


, plvovery, droidérmy, ikrobérny, 
Pistové, rer ey tata vriulové 

elektrérny © etekirieace 

doprave ubli = koksu 


chemické tovamy, plyndémy 
vinadie 


akry 
a woo" st 
leet ttine 


hempresory: turbokompresory 


fupamy 
@ Ietemé konstrukce 


olektrické rutni nated 
motorové 


t. vytépéci kotle a radidtory 
vozidia 


oa | . 
wea 


SESSS | SSess! ISS Ss 
Bsas=! | esges! | ae 


pam, voxini a Jind potrubh 


pilalské stroje UP 25 
piyntiové sutomety do koupelen UP 78 


rozvoxiny, délkovych vedeni UP 30 
slovémy tigre cheval 

amaltované saniw rboli OP 28 
amaltované vany =. 
speciéini vozidis 


atroje slinignl @ & Zléténi mast 
stro chiazeni a jetky 


vodni turbiny uP 3 

vytahy 

usmbrhovete suche UP 15 

wamériovete mufové i na vytoké 
nape UP 30 


Gathedn topeni a vétréni (instalace) 
zalizeni pro zprecovéni mriin 


zafizent jeviltni 
zalizeni pro keramické tovérny UP 30 
mbolékaiské plistroje oP 1 


Approved For Release 2005/12/23 : CIA-RDP83-00415R002000040001-3. 


Approved For Release 2005/12/23 : CIA-RDP83-00415R002000040001-3 


ELEKTRO-PRAGA 
nhrodni podnik 
Peake @, Zletnickd 12, telefon 622-46—9, mezimési. 642-35 .- 
Teiegramy: Elektropraga Praha 


Zévody: 


Rynovies, di. Zeiss, Rynovice u Jablonce n. N. 

Jablenoché Pasely, di. H. Bullmann, Jablonecké Paseky u Jablonce n.N. . 
Swél wn WM, dit. Elektromechanika 3. s., Stré? nN. u Liberce 

Proeeé nv. WN. 

Tanvald 

Leteny 

N&r. sprava: 

Romatta, Katelinky u Liberce 

Oswald, Kiitanv 


Vyrobky: 
elektrické nAtadi pro domécnoat, Livnostl a primys! jako: 


elekirické sporéky UP 12 paléky pice UP 12 
ohlivade vody =. pedicl trouby —— 
pracky —— ventilatory = 
vyssavate = elektroinatalatni materiél —-,.— 
volize = vankovni a dilenské 


Iehlitky = aviticla. — 


p R002000040001-3 


ELEKTRO-SIGNAL PRAGA 
révody na vyrobu zabezpetovacich zalizeni, nérodnt podnik 
Podnikové Feditetstvi: Probe VIL U brivevskd etmery 17, | 
Telegramy: Zevyza Praha ae 


Zavody: 
Hotebevice, di. Libarta, Praha Vil, Bubensk4s 43, telefon 703-41 
Vyeotany, di. Pema, Praha |X, Pod Kolbenkou 28, telefon 817-93 


V¢erobky: 


Elektrickéa | mechanické névésint @ mbezpetovact zalzeni p.: 


Jelemice a veikerou jingu dopravu 


25X1 


ELEKTROSVIT 
nérodn| podnik 

Bene, Vériavekdé & 4, tolefon 13007, 13107, 13104 
Telegramy: Elektrosvit Bmo 

dive fy Ing. A. DeWitt, Bmo # SEZ, Sluknov 


Zavody: 

Seeker 

Bre - konfiskat 

Mihubewice ve Slezsku - konfiskaét 
Vyrobky: 


objimky norméini, Edison, Swann a pro rvléitni ately 
stropni ritice a dridky pro sviticla 
spinede ototné 8 pro zviléitni utely 
réuvky, vidiice a néstrtky 
tladiika silnoproudd 
elektrické otvirade dvell 
avonkové transformatory 
elektrické zvonky 
achodidfové samotinné spinate 
Jistize 
tlumivky pro studendé svétlo 
lustry ¥ provedent plevéind z kovu 
lampy @ dilenské svitidla néstropni, nésténnd a plencsn& 
chr avitidla nepromokavé, neprodyind o nevybuind 
venkovni svitidla spoudtéci a pouliéni raménka 
speciéini svitidia divadelni, pro kina, sdély @ pod. 
svitidla pro rtufavé, sodikové vybolky a zétivky 
odpory pledtadné ménitelné, ztemfovaci, 
s délkovym jizenim 


Viechny tyto vyrobky 
prodévAé UP 12 


83-00415R002000040001-3 
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Zévody: 


Vyrobky: 


ELEKTROTECHNICKE ZAVODY KRIZIK 
hérodnl podnik 
Poube 0, Ulice 28. Minn & 15, tclefon 352-41, 390-271, 305-30, 314-41, 351-28, 308-18, 7346-49 
Telegramy: Fulgura Praha 


Caheviee 

Seichey, Proho XVI, Plzefsk4 10 
Tretnes, Horskd 25 

Vieelwady. Praha Xi), Stalinova 174 
Vysetamy, Praha IX, ul. Julia Fudika 159 


@lektroméry (ples ELMETRU) 
phepinac! hodiny 


transformétory proudu a napéti do 1 kV 

cejchovni stoty 

elekironkové reguiétory napéti a frekvence 

elekirické kladkostroje UP 15 
manipulaini rozvedéce a veliny UP 30 
automobiiové, kontroin) @ mélici pristroje 

gramoatonové motorky 
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FERRUM 


Ried podnk 
Pepdiont nai Qomawind, telefon 4, 49 
Tetegremy: Fern Fridient n. O. 
rr ye 


Zavod: 

Perram, di Akc. spol. pro prumys! 2elezdisky, Frydiant nad Ostravici 
Vierobky: 

cyktony 

veduchotechnike 

stroje diini, viétky a pod. 

kane ne ubij UP 31 

luchyleké sporéky na uhii a dlevo —,— 7 

sWojky pro domécnoat ww 2 

amattovend stavebni Iitine UP 2 

kuchyfiské nédobi litinové Elektro UP 31 

vay kuchyheké UP 2 

kanalisedni litine UP 28 

litinové kotle pio prédeiny UP 31 


lHinové emaltiovend nédobl obydeiné UP 32 


5 
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HEFA 


atoeded pected 
@ Daun Gl, Pediivenduhh G00, telethon O00-17, 904-34, 090-34, 812.45 


Vetogrmy: Hetopampy Pris 
ey 


i Zavod: 
t Prahe Ui, of Ing. Mejduk Fem, Prone 
ql Ovely, od. Clektrorapo! 


Vorebhky: 
autqhinry ctejove 
Corpedle samonsesivert a mibove 
teenies bengineva 
vedémny demécs 
Vivivy rotelnt, vodeknuing 
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CHOTEBORSKE KOVODELNE ZAVODY 
Chetiivel, telefon 37, 67, 94, % 

Telegramy: Eckhardt Chotébol t) 

Kancelét: Ponte Vill, Ma hedel 24, telefon 802-88 a 807-62 


Zévody: 
Chethbol, di. Eckhardt 4 spol., Chotébot 

E Lat, Détin, Duchcovské ul. a 
BR. Meretd, Chomutov 

V nérodni spréva: 

Coag, Teplice-Sanov, pobotky Svatobolice 4 Ostrava 
Friewnamm a Well, Ostrava a Karlovy Vary 


Vyrobky: 


galanterie kovoveé UP 26 pltstroje dychac!l kysilkové 

hratky dievéns tesplrétory a ochrany dychadel 

huatilky vyrobky lisované z umdéblych hmot 

konve na miéko zolizent: mazaci 

lampy addin svéleci a lezaci pltatroje eutogennl UP 15 
masky primysiové a filtry kysilkové Corpadta 

mamice : veliée na tekuwté pelive 

Nébytek dlevény Nabytkové kovéni UP 6 


potleby doméci kovové UP 32 vétruveciomné svitiiny 
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CHRONOTECHNA 
Ravody na vyrobu hodin, ndérodni podnik 
fernberk ne Marevd 
Obchodn! leditelstvi: Praka MH, Ne Pend 14/16, telefon 205-01, 238-97 


Zhvody: 
Stermberk na Moravé 
Brownov-Velté Veo 
Doba, Jablonac n. N. - konfiskat 
Kym, Chomutov - konfiskat 


Vyrobky: 
budiky @ 90 mm, typ Chrono x kovéni k rozpretovacim 
budiky @ 90 mn typ Chrono § rorpratovete 
stylové budiky Alba © 60 mm koupainové soupravy (vybérové) 
kuchyfiaké hodiny 8 denni typ 52 mm kovén! pro necésalry 
@lektrické hodiny néaténné holiéské soupravy 
@ektrické hodiny stoint tévitové uzbvary 
spotic! atrojky tvarové soutéstl Jemnéd machaniky 
minnové stroje Ptesné trouby totené 
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Zévody: 


INSTALACNI ZAVODY 


Vyrobky: 
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Nérodni pocinik 
Plsed, Bemelown @. 2 7. telefon & 21, 40, 42, 85 


Nérodnl apréve: 
Weme, Praha-Strainice & 1056 


2 x Rudell, Pitre, Benelova tl, ¢ 7 " Mameeemem - siavby potrubi, 
fudelt Benelova 742 Praha XII, Sladkovského 2 
¢ Beddjevice, cf - konfiskét 


Ustechy rearovy proeryel, Usti nad labem 
Manneemann - -montize, Teplice-Sanov 


JANKA 


2évody na vyrobu zalizenl viduchotechnickych, nérodni podnik, Rudeda 
Kencelé?: Proha M, Tl. Jann Oplotate 9, telefon 242-35, 253-28, 202-76 


Telegramy: Janka Praha 


Zavody: 
Radotin uw Prohy 
Dejvice, dt. Ing. Miller (Auerova spol.) 
Praha XIX, Tt mardéla Tita 30 
Thest, Liberec - konfiskét 


Vyrobky: 
erpadia, doméci vodaémy 
frézy polni ae 
chiadize k turbogenerétorim a motorim 
odlitovete prachy 
sulémy vieho drubu “ 
Gatledni lopeni a topeni teplym viduchem 
ventilétory 
odmilovéni a vihtent zatzeni 
zalizeni odesévaci a pnewtransporini 
uméblé tahy pro kotle 
kilmatisatnl zaltzeni 
Gprave viducty v prédelnéch 
@ jingch primysiovych odvétvich 
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Simon, Liborac - konfiskdt 
Aerotechna, Usti n. L. - konfiskat 
Zittwerke, Semily - konfiskdt 
Appelt, Liberec-Rulodol - konfiskar 


Ofukovate sazi pro kote 
plikladete pro topeniité 
plectopentité 

towini ekonomisery 


verilétory systému sSchicht« 
stejnotiaks 


domécl pracky UP 12 

@lektrické rés0bniky vody UP 12 

elektrické transformétory do 7500 KVA 
UP 30 


Zebrové trubky uP 19 


soupravy pro vytépéni 
teplym viduchem = UP 19 
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KABLO 


nérodiny podnik, Brutieheen 

Rieditel‘stvo: Seutisiewn, Fevdrenshé 9, teleton 5851-5 Telegremy: Kavlo Bratislave 
Predafie pre Cachy: 

Prake Wf, tin Pelldl §, telefon 624-45, 44, 47, 605-47, @, 

Teplice-lemev, Cashebratreké 9, telefon 4841, 2272 

Predajie pre krajinu Morevekosliersky: 


Zavody: 
Kébelovfia Bratisiave Gumon Bratisleva — 


Kabelovna Klacno 


Zévod Hloubétin 


Kabelovna Hostival Trubkéma Kolin 


Kabelovna Podmokly Zavod Holetovice 


Kabelovna Vaetln Stépime Slidy, Tébor 


Kébeloviia Topoltany Zévod Hyndice u Broumove, p. Mezimést 


. 
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Verebky: 


vite kébete 
adetovecia kébele vietych druhov 
kébetows armatiry 

Galtové kébete 

tmtowand vodite = lsomat 
vodite pre rédioténiu 

patentom chrénend indry FLEXO 
Gynamadréty @ smattovend dréty 
wibiry 5 pooloverym teleenym 
pléitom @ prisiubenstvo lsamat 
pancierové trdbky s prisiudbenstvom leornat 


KOH-1-NOOR . 
spojané kovoprémysiové révody, nérodni podnik 
Radial! © Getfedn prode|: Praha XI, @. Keite Mike £1, telefon 965-51—S5 
Colas prodejl kanceléte « skiedy: 
Gms, Marth 2 

Gaxteiora, Melsaeveve 4 


a 
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Inevané virabky pre elektr. prtemysel 
qumoid « textguncid 

olejované piétne « olejovany hodvéty 
olejoveny papier 

vytobky x tvrdej pryie 

sliadové vyrobky 

kondenzbtory 

mapel'‘ovate 

ieky 

specibing svieticla uP 12 


Zavody: 


@yaev « Pedmehal, dt. Ouchrow « spol. 

V nérodni apréve: 

Ad. Grehmment © we. Vibno ve Slenku 

1, Oemmawyer & apel, Petrovice yu Chabafovic 


Vorobky: 


7 
f 


i 


Hit! 


fr 


Cc A Weltniia, Tiss 

1, Weigand, Ts4 
Oteckner a apel, Libouchec 

fe. Pant, Niové wu Podmoke! 

¢€. Weaner, Mertinéves 

1. Ranert © gynevé, Mikulétovice 
© Recher pm, Mikulétovice 
éalu, Zébleh na Morevé 

Cilliter a Prinche, Mikulélovice 
Mercian Mucel, Dobmé 

taieth Wewmame, Nové Mésto pod Smrkem 


videnitky a vinite v6 lab 
pro kodené sboli Soyeekne | teoubove 
kevinl @ simotky — 
thtind oubovine 
podleby, peaci per delentsod hevird 
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KOVOLIS 


Nirodn podnik 

Podrikové fediteten': Hedvibey u Cistar’, telefon Ronov ned Dovbravou ¢ 8 6 28 
Tetegremy: Kovolis Hecivikov u Cislavé 

Untied peociej: Preim &, af 28 ina 16, telefon 556-07 


Wedvibew u Céslavé 
Madiice u Srna 
Mekdek u Karlovych Var 


Vyrobky: 
Odlitky Hib pod tlakem ze viech nafelezitych kovd 
autokovénd UP 26 
villaky te viech kovd 
vylisky re slitin Hiinkku tepeling sieclené 
kovové hadice 
kovové ttavebni kovéini UP 24 
chebné hfidele 
Bowdenovy spiréty a armatury k nim 
lelemiénl takové brady pro nékladni @ osobni vory 
lokomotival kompresory = ucpéviry 
Ninikové nédobi pro kuchyfi a turtetiku UP 32 


pel Bee Dolasag 21 - CIA-RDP83-00415R00200004a008 
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KOVONA 
tovérny na kovovy nébytek, nérodni podnik 
Phe HW, Mavtifheve adm 51, telefon 245-96, 274-84 
Tetegramy: Kovona Prahe : 


Zhvody: Fryités Lys4 nad Labem 
Vyrobky: 
kovovy nébytek: ikolnt 7 kuchyfinké véhy UP 79 
chromovany zabradni drobné dréténé, plechove, 
lakovany celoplechovy lakované zboli pro domécnost UP 32 
4 nemocnitni Kokahky @ sanitni 


LETECKE ZAVODY 
nbrodni podnikc 
Praha Vil-libed, Conkemerevekés #. 146 
talefon 828-51-5, 811-47 —5 


Zévody: 
Letdany, vyroba letadel Karlin, Praha X, Palackého 38 
Jinenice, vyroba leteckych motor) a vrtull Uibedé, Prana Vill, Caskomoravské 346 
Vysotany, avtomobilka 


Vyrobky: , 
automeblly GP 20, letadia LP, letecké motory LP, ndhradni dily vozidel 
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MEOPTA 
tpojené zévody pro jemnou mechaniky « optiku, nérodni padnik 
oe 
Obchodni feditetstvi: Praha (, Ma pitkheps 1, telefon 285-38, 272-45, 772,46, 245-38 
Telegramy: Meopta Praha 


Zavody: - 
5 - diive Optikotechna, Plerov 

47 ETA, F.ahe XIV, Th Dr Engl > ~~ 
§ - Srb a Stys, Praha-Kodile, Kavalirka 708 

6 - Somet, Teplice-Trnovany, Hutova th. 

Y - Ldschner, Praha-Modiany 


Vyrobky: 


dalekohledy hranoclové Tvétiovaci plittroje 
dalekohiedy astronom. a vyhlidkoveé filmové komory 
dalekohledy z4mémé na pully projektory 
kukétka Plistroje geodetické 
lupy plistroje meteorologické 

“ fytlkéini optické plistroje piatroje mélict-dilenské UP 24 
fotoplistroje Pleané dilenské néatroje —— 
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METRA 
Ihvody na méticl piistroje, nérodni podnik Mawhe Telegremy: Metra Blansko 
Prodejné-technické kanceléte: 

Preka | wiice 28. Mme & §, telefon 3277-1: 
Brae, Ketlies € 69, telefon 145-52 
Teplice-Ganev, Krileweké ¢. 11, telefon 3703 


Zévody: 


Blanske, di. fa Sochor 
Mové Paka, di. fo Siemens 4 Halske 
furperk 

V néredni spravé: 
Tlerold, Usti n. L. 

Kinkhot, Ostrava-Vitkovica 


Vyrobky: 


e@lektrické méllci ptistroje tepelnd-technické mélict, reglatracni 


rorvaddtové a laboratom{ a reguiagni plistroje a zatizeni 


posuvné a dekédové odpory dvojkevové teploméry a thermostaty 


elektr, automatické reguiace kotld 
27 
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MEVA 
r thvedy na vyrobu plechového zboli, nérodn! podnlk 
Praha M, Véchoveké mim. £4, telefon 332-51-2 
Telegramy: Meva Praha 
Te Se ct 


Zévod: Mewinike a L 


Vyrtobky: 

obaly z plechu (sudy, bubny, konve) UP 27 kuchyfiské potleby UP 32 

Popelové nidoby patent Mevo nosy kovové 

svitiiny vétruvidornd Ovovée ordobné a dérkové pledméiy 
valice Iihové kominové a vétraci hadice ; 
vornice plechovée hlinikové nédodi pro kuchyA a turistiku 

UP 32 
MILA 


zavody na Aci stroje, nérodni podnik 
Opeve, nim. Dy E Beneke 6? 
Telegramy: Mila Opava 


Zavody: 
Opava, di. Minerva o. s., Rezler a Komérek, Rybdélska 44 
Sebselav, di, Lada 
Boskovice, di. Minerva a. s. 
Bynov, di. Tovdéma na Sich stroje - konf'skét 


ie Vyrobky: ; 
i toutéstky pro Eel stroje UP 32 
i ficl stroje = 
f 28 
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MORAVIA 
Nbrodnl podnlk 
Mariimké Gdel = Olemeura, telefon Ciomouc 960, 963, Marlanské Udoli 1, 2, 3 


Telegremy: Moravia Marlénské Udoll 
ar 


Zavody: 
Morevia, Maridnské Udoli 
: Moravia, Hiubotiy 7 
Moravia, Olomouc 
‘ G. Mewrer, Détin - konfiskat 
Chr, Garmas, Podmokly - konfiskét 
Oskar Hasse, Do!ni Ktetany u Rumburka - konfiskét 
K. Mekisky synowd, Litovel - kontiskdt 
Pilalkovskés slévérna 2 tovéma ne kavové rboH, Pilnikov u Trutnova - konfiskat 
Vyrobky: 
. sporhky UP 31 lopaty 
stélolémé kamns na koks 8 Jind paliva ——- ryte 
tpordky 6 valice krajete chleba UP 2» 
stélolémné kamna UP 31 nétezové strojky = -—— 
krbové violkky = kuchyfiské véhy = —,— 
Plynové kamna = americké tehliéky —,— 
plynové radidtory =e drét a Seay 
velkokuchyfiské zalizeni => specleini hlebitky pro strojnt a rucal 
® bedniéky = vyrobu obuvi 
j prétokové ohlivate vody na plyn UP 28 felezné péska 
4 peticl trouby uP 31 podkevey 8 ipicky 
uhléky a breoaey f = ovéni pro kamndte 
koulové roury a koulfové kolens = zak4zkové litina 
lopatky na uhti = 
29 
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MORAVSKE ELEKTROTECHNICKE ZAVODY 


fhrodnt podnik 
Chemepent : 
Kencelél: Glemeus, Dealeeva tf. 47, telefon 307 « 844 


Zavoaody: 
Qhemour, dl. Wagnerovy ravody 
Kyltperk, dt. Wagnerovy ravody i 
Postteimey, di. Wagnerovy z4vody 
Frenieit p. &., di. Bafa, Ziin 
Veotin, cil. 3. Sousedik a. s. 
Brne-Ridenice, Komenského 51, di. Elektromotor Sve 
“Mobelelce, dt Siemens-Schuckert 
Inst. zAvody: 
Teplice-tanew, dt. Siemens-Schuckert 
Olomouc, di. Wagnerovy ravody a 5. 
firme, Nécratni 4, dh. AEG 


Vyrobky: 

elektrické spotiebice topné UP 12 
@lektrické stroje © ptistroji do 50 kW UP 13 
Sw @lektrické stroje s plistroji nad 50 kW UP 30 
el. néledi, biusky kompresory, ventilétory UP 15 
Obloukové svéletky, pomocné transformétory UP 15 
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OKULA 
zivody pro brytovou mechaniku @ opty, nérodni podnlk 
Chemsay 


Kenceiéfe: Praia §, Vindiniwveve 6—16 
Crake X, (Qavilliews 5 

talefon 712-14, 268-40, 246-00 

Telegremy: Olde Praha 


Zévody: 


Prafm, df. Zeleny @ spol, Prehe Il, Viedisiavova 8-10 
Wgrelee, of. Fremuth @ spol, Nyrsko na funavé 

Chematey, df. Optin, Chomutov, Sokolaké 2767 - kontiskét 
Gene, of. Calloptic, Bmo, Kovéleké ul. 16 - konfiakét 
Wfevkce H, cf. 3. Altmann, Nyrsko ne Sumavé - konfiskét 
Betel Pelubeg, dV. Joh. Umann, Doin! Polubny - konflekét 
Guditev, nad Budioviou, na Moravé - konfiakét 


V¥robky: 


Orfe viech crud 
optike hold, lupy, totky 
pounds ne brite 
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OMNIA 


strojime 9 eutomechanike, nérodny podnik, 


_ beatleteve, oh. Peniiay Téthn & 1, telefon S41, 5042 
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Zavody: 


Verobky: 


ONBRA, Trent. Biskupice 
ORBGA, Kubre’ 

ORAVA, Bratislava 

OSTRAK, Bratislava 
Binghotier-Tatra, Bratislava 
ASAP, Barska Bystrica : 
ASAP, Bratistava 

ASAP, Kolice 

ASAP, Zilina 


vitecte, brisacte @ leitiace stroje OF 75 
empienke =iroje -—— 
etukirédy na sverovente wm. OEKO 
aparity na Hstenie partich kodov 

m. CEKONO 


pinince o umvievecio gutamety al LiK« 


etriekacia piltole in. KRAUTZBERGER 
hospodéreke etroje 


hoepodéirske & protipofiemé 
ewteietiy mm. FLADER 


veiechriochoio 
ete-ebieniky « opavy 


Approved 
25X1 


OSTRAVSKA SOs TNA A SLEVARNA 


Vyrebky: 
Nidrie o nécaby pro chemick? priwyel OP 30 
oditky x cculové Winy uNiiové & legovend do BO kg 
odmkw x Gacié Miiny do 4000 kg 
pace pelmysiové ne praben! kya 
ewoje ditt OF 
doped mitseni pro doty OF 3) 
nesiiecd wettiment pro doty : uP 
ite witky « pohonem viiuchovim @ elektrickjm —— 
tied vytiipiés 
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Zavody: 
Whew, Veletin Vovelt-frigera, Praha X 
Magneten, Krométi? Hetalertes 
Pamne4, Radotin Wika, Praha | 
Ehaty © Paty Vitek, di, Jiskra, Praha 
Chevin, Mo-iteny u Prehy Cockhe-Budbjevické etrefirny, Budéjovice - kontitkét 
Gnafins Petux, Hodkovice u Liberce - konfiskét 
Pera, Novy Jicin Ameemadll, Trmice - Usti n. L - kontiskét 
Véeer, dt. Brite Meda u Vamedorfu - konfiskét 
Witews Sabon, Praha - konfiskét 
Mies 8 
Vyretty: : 
wektorten 
—~ eutcenoteliin, beveetiGen, @ motocykiim 
tntakiery 
eakwichh wird nifky ne plech UP ae 7 
towers movebrl @ nébytkové tovind 
tdewievé rivhey == 
nates 


Be 


Approved 


PERUN 


Zévod 


Verobky: 
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rivody ne stroje prédinické a Cetireneké, nérodnl podnik 
Kenceléte: Graka 3, Wineivadishd 28, telefon 626-61°, 440-01 


Tetegramy: Perupre Probe 


Probe-Kartin, df. Havelke a. 8, strojimy 
Mitek, di. Goliner, strojima - konfiskét 
Zetené Mere u Kraslic, di. EMO, strojime 


elektrické pretky pro domécnost = OP 12 


wroje prédeinickt: 

preci swoje 

odetedive Idimezky 

inidici stroje 

Sehticl Gay 

vyvétect kody 
mulémy ne prédio 

stroje Cetirenské: 

Galici etroje pro chemich Cistimy 
Aehiicl ley re tety 


: CIA-RDP83-0041 5R002000040001 -3 
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| ‘ . PILANA 
; tovérma na pity &@ néstroje 
pha po Glevoubribéc!, nérodnl podnik 
Teletony: Hulin 20 @ 31 


Telegramy: Pilane Hulin 


Zavody: 
Piena, Hulin © 
Michant H. & synevé, Pertiejn in. Ont - konfiskét 
arsacegiene Rumburk - konfiskat ay 
ovdens na pily © atetveje, Adolfovice - konfieké: 
Legler G.. Jeblunkov - konfiskét 
legler A. Homi Domélov - kontiskér 
Mert K, tovémne no néatroje, Krométt - tonfiskét 
Plena, slovenaky révod Pll @ néstrojG, Kremnice - korfiskét 


Vorobky: 
plly vieho druhu 
pay oa tov oe 
Pity ne dlevo hablovect node 
néstroje dfevoobribacs : pliniky 
vitiky na dlevo 
pio ane motorovs letheové pity Rinco 

36 
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25X1 
PODMOKELSKA STROJIRNA A KOTLARNA 
nivedn podnik 
Pecinaity 
Kencetéte: Padmatty, Gutechd 98, telefon 4651 
Penhe 1, GL BE. One 1K, telefon 305-50, 516-41 
ey. ee oe 


re 


VGrebky: 
miami @ wreje: odperky 6 vekua 
Qa) pete! chucky néavie « cistemy 
Qe paleyel povevindteky mdkitkowns, velkeré préce z médi a bliniku 
> (eaneriary , dokonate vybevend lhovne 
om wtiitery ; leanické @ urendizké potteby UP 16 
ga Gecbény faleané a Winkkové maty & spec. nédoby k uskladnéni 
a plepravé tekutin = «UP 27 
elekwevoriky plotinové (vybéhové) UP 15 
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POVAZSKE STROJARNE 


héroiry pedrdk 


Povaiaieh Gyuuten, wieton 10, 14, 14 
Tolagrany: Véteswej Pevaieks Byewica 


Zévody: 


2 


25X1 


Peveaiehé Gyewles, predtym Zbrojovka Brno, a. 1. 


-Aporoveg Or Release 200: 


Metama, Podmokly 

Néber, Jihlava 

Zinn-Engels, Varradort 
Prectym Teud @ spol. 
Semprex, Rejhotice 

Morevia, Hodolany 
Schitzier, Podmokly 

Weber, Suknov 

Herold, Chomutov 
Zuth-Winkler, Cromutov 
Hunger, Vejprty 

Selfert, Horné Blaing 

Kuhn @ Hubei, Krésno n. Lesy 
Predtym Kovotechna, Staré Turé 
Bratla Michera, Staré Turd 
Otto Klimpel, Liberec 
Injekia, Kraslica 


Predtym Brath Micherové, Praha 
Hekirotechne-Siemaens 


rOO Z000040001- 


‘ 


Approved 


or Release 


POVAZSKE STROJARNE 
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nérodny pedi: 


Povetshd Gyutdien, teteten V0, 14, 16 . 
Totogremy: Véhewwoj Peveleté Byewica | 


Zavody: 


Pevetshé Byewten, predtym Zbrojovka Bro, o. 4. 


* Seerd Tod 


Metams, Podmokly 

Néber, Jihleve 

Zinn£€ngels, Vamadort 
predtym Teul a spol. 
Semprex,. Rejhotice 

Moravia, Hodolany 

Sctitzier, Podmokly 

Weber, Sluknov 

Hetoid, Chomutov 
Zuth-Winkler, Chomutov 
Hunger, Vejpriy 
Selfert, Homé Bland 

Kuhn @ Hubel, Krésno n. Lesy 
predtym Kovotechne, Staré Turé 
Bratia Michera, Staré Turd 

Otte Kime, Liberec 

Injokta, Kraslice 

predtym Bratt Micherové, Praha 
Elektrotechna-Slemens 
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Approved 
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or Reled 


Vyrobky: 


Polotovary thuiné z farebnych kovov, 
hliniku @ ostetnych sliatin farebnych 
@ Vahkych kovoy 

Odilatky pod tlakom 

odllatky strojné ro bode} tlatiny 

odllatky striekané 

vylisky tvarové za swudens | tepla 

Plechy, pasy, kotade a dottitky 

tyée, rity @ profily 

dtéty a drévené lend 

troleye a vodite, spojky a svorky 

tlakové nédoby x medi, mosadze 
8 hlinfku 

kyvety, kotliny @ iny Ilsovany tover 

katiwy ne miieko z Vahkych kovoy 

zariadenie milekarefiské, nédrie, 
§VvORNé tanky atd. 

Potreby pre potravinérsky Priemysel 

Gestiietné a odparovacia kolony 

motocykel 90 ccm UP 20 

chiadnitky elektrické pre domé&cnoet UP 12 

strelive gul’ové a piltolové 

ttrelivo vojenské 

Néstroje @ néradie UP 24 

Nfbytok kancelénky 

Nébytok tkoteky 


EE —e 


25X1 


nity dts { 
Mtovacle stroje | 
kovanie na kufry 
vinevce 
armaidry pane 
armatiry plynové 
enmmtiry toaletné 
arnmatiry vodovodné 
armatary vyhrevné 
akrutky do dreva I kovy, lisované 
& totené 
ventily auto - moto - velo 
sidlastky pre jazdné kolé UP 22 
faronvé dielce totené a lisované | 
kovanie stavebné UP 26 
tekérske pristroje UP 11 
vodomery domovné a Priemyslové 
navijdky rybérske 
zapal‘ovate kapesné 
vretend textilné 
dalekohi‘ady 
kukétka divadeiné 
lupy 
buzoly 
Pristroje premietacie zvukové 
Mmechanika Jemn& 
Pristraje merlace 
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PRVN!I BRNENSKA A KRALOVOPOLSKA STROJIRNA 25X11 

GOTTWALDOVY ZAVODY 
Nérodnl podnik. 

' fue, Glemreucké 7/9, tolefon 173-94 al 99, 12090 

Tetegremy: Motor Sno 


Tévody: 


en) Se 


Bras, Clomoucks, diive Prvni bmdnské atrojirenké spoletnost 
Sileve Pele, Klilikove, di. Bmo-Krélovopolské strojime 
@ tovéma ne vagony 
Bene, Lagionéiské, al. Gefla 
Vfrobky: 
amatuy OF 18 eroje pilaiké oP 


atroje cyhefaké « plekiltkétets —,— 
Oaeelovy motory atrojl xzalizen!: 


SANDRIK 


spojent mivody ne vfrobu sirteborného a kowovdho teveni, nérociny pool 

Geutisiewa, Guiasiiowve adm. £, telefon 64, 81 j 

Kanceléria: Peahe tf, Mivedal 34, telefon 245-10, 245-16 é 
Telegremy: Sandrik Gretielave Ay 


ee 


Lévody: L Doing rik. Reichelmawm # spel, Tepli i 
plice u Usti nL 
pein evar Sand dt. Sandirik Arnett Jaa, Teplice u Ustl n. + 
eA Ponie Casilla tug » Nateag, Moravskd Tlebows + = 


ove brat, Moravsk4é Tebova 
3, Moravsk4 Thebova 


1 


avou: 
Bieler L poacln Mikulédovice 


Semechhe ha pe Vilémov u Mikulétovic Gert a spol, Homi Blatnd u Nejdku 
framaal, Mitaiétovice ttelan Schreiber a synovia, 5163 
B& 2. Prem, Velky Sencv Huge { , Stos 
Pile a syaeed, Mikuldiovice Jos. W Stés 
Ubbechoviz bratfl, Coské Li fimon Pile, Niini Medzev 
Megeman 3. eynové, Cesk Budéjovice }. Bedenioes, Niini Medrev 

W., Karlovy Vary 


Vorabky: 


sonal jedai pnmova Pore 
qaleérta Ine hlinikové pribory 
kovové alpakea postriebrené pribory - 
ciara Jed6ine pribory nerez ? 
Wuchyreih nidoble nerez straborné pribory 
ngke kovove Still % 


lovecied nalle a dyky tk na kov a skio 
mivadnixie nole strlabormy tovar 


e Approved = sata eee - : ope ERENT 0001-3 | | 


2X1 
¢ SEVEROCESKA ARMATURKA 


@. Qebter 6 Gaterbery, . 


es] 


nérodind podnik . ¥ 
ay ati wad Labam, Wilee préee 3%, tetefon 54/7, 955 : 

Kanesiéh: Peabo @, Mavilibeve mim. 06, telcfon 173-41 

Telagrasy: Marametr Ostlabe 


Vorobky: - 
primysiow’ eamatery vie dirubu  fekometivnd 
0 to Aiakotelsd | pro nejvyili taky rorvédéci 
woiemaky pojlitovacl ventiy 
ventlly veevheci a mpéend vodioaneky 
an attr prulinové a réveiov’ kohouty 
ponerse Comes = Pedslov 
compacta ekg, vaidku etd. 
i méilicl piletroje prawysiové - 
eautteind ohlivete vody = manometrové kohouly a venily - 
—os S “Kecveuomeny 8 
lapate kate 
meted voutily rapleoveci manometry, velasometry 
pre eer lama sal Bedbingerarag "  @ menovekuomety 
warily na vocal tiek manometry pro rimotvemé stroje 
iT nehiad phymcend stonkon teguiftory tepinty 
Gupecdie wyttinn YOM, pletové kovevé plimé a saplecvect 
i ama 
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25X1 
SEVEROCESKE STROJIRNY A SLEVARNY 
narod podindk : i 
. Spohn ‘ 
Podnikové Fecitetstvi: Praha |, Mmeryieve nébiell @, telefon 555-57—9 


Telegramy: Teactitetro] Prehe 
SUR ec th Nh Te 


Zévody: 


Vyrobky: 
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25X1 


¢ SIGMA PUMPY 

4 ' winedind pete 

ry : Quilednl prodej: Ctemeux, @ Hike Welhem 6 telefon 614, 654, 672 : 
‘ Velogreny: Sigrapumpy Olenouc F 


! Rupracventece: Ovube &, (in Pall 27, telefon 607-51, 607-42, 600-00, 619-67 


Tévedy: 


Hy 
; 


Verebky: 


temédétstvi » Hvnosti: 


H 


Hu 
" 


Ht 
i 


t 
i 


Approved For Release 2005/12/23 : CIA-RDP83-00415R002000040004 -3 


——— ——~ 


25X1 


rutni haslci plistroje @ veikeré 
wi pllatroje pre potimi ochrara 


néstroje pro Weovani 9 etfikénl umdiych hmot OP 24 
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* 25X1 
¢ SLOVENSKE ZAVODY NA SMALTOVANY A ZELEZNY TOVAR 


Tmewa, precitym Utastinérske epoloéncet 

' predifm Coburg, Bantké » hutnicke zévody, Bratisiava, . 
Mové Mente n. Véb, precitym Oaetinéreka spolotnost, predtym ¥ 
Coburg, Beneké a hutnicke zévody, Nové Mesto n. Véhom : 
Pehereld, precitym Ocelovy dom, G2 apol,, Pohorelié 
PRahews, predtym Flekoveké priemyseinég révody ne emaltoveny tovar, Ailekevo 
Matejevce, predtym A C Scholtz, Matejovce 
Petriatka, predtym Sphinx, apojené smottovne, Petrisika 
Podmehty, preciym Gerhardt @ Rahm, Podmokty 
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25X1 
¢ SPOJENE BRNENSKE SLEVARNY A STROJIRNY 
Give ip. Sterek - atl Unews 
néradni podnik 
& ' Podnikov¢,slautitaignledine, Kiamweve 7, telefon 129-53—5 
; Déinopie: vnitini okruh 71, meximéstsky OOS71 
. Telegramy: Spojené - Broa 


Pratské kencel4l Praha Hi, Véclewehé néendeg 4%, telefon 31804 


Zévody: 
Taved |, di. Ig. Storek 
Tavod Ul, dF. BH Uxové 
Taved Ill, di. Streblovy révody 8. 6 1. 0. (nérodnt apréva) 


Vyrobky: 
slévéma: 
odlitky z ocelové litiny 
odiitky z legované ocetolitiny 


odlitky z vysocelegovand ocelolitiny, vadorujicl korosl, kyveliném « résadém 
pyralit af do 1207 


Odlitky Sénuvadorneé 


qpecteled marques qcutaitine, nileciied pre teremich? prémyel 
eaitiy w todd Wiry 
edittcy 2 wempererant Wniny 6 bij lomem 
editiky 2 tenperevend Winy 0 Cornjm lomem 
eainky 5 taend Winy, sholephové Mine 
presiagvh & Qvartovy leticy viech nonmalizoventch druhd 
nishotieks Gino inkové botly vytém Sirebel UP 19 
redietery e 
ewofiern: e : 
frerst:Kaplenavy tabiny pro viechny vod pomiry OP 30 
machanichs ley o wilky «OP 5 
teninndichs Wey pebetoverd —— 
© Gadel Mndive 

plewediovs uitind 
dagen 
cdtendet eauttatiy ponich phinh, Gakacich © textinich virajl 


_———= 
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SPOJENE SMALTOVNY A ZAVODY NA KOVOVE ZB02[ 
rier peindtr 
Gaba 


Kenceié?: Crake 0, Plhepy @, telefon 363-51—5 
Tetegremy: Ewanhedo Proke To 


Zavody: as 
fee, of Sphin tes 
fart Bema, of. ). repel a wee S. ie tovirne ne wmaltovand nédob! - kontiskat 
= no 


ey 


{ 5 
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SPOJENE TOVARNY NA OBRABECI STROJE 
Nérodni podnik 
Probe VU, Piiswnval 28, telefon 267-45--9, 267-559 
Telegramy: Spotos Praha 


Zavody: 
Kuli u Bena, d?. Zbrojovka Brno Upnit nad Betveu, di. Fr. Wawerka 
Hostival, di. ). Kamenitek a spol, Rychnow u Jablonce n. Nisou 
Mastival, di. Ing. Podhajsky a. s. Zebrék, dt. J. Volman a. s. 
Hroney n. ML, di. Mach a Filer a. 4. Kléiterec nad Ohi, di, Kiélierecké strojimy 
Varnedeort, di Amo Pleven Pardubice, di. Bestra : 
Praha-Holetovice, di. J. Poldk Svitavy, di, Reform 
Holoubkey, di. Max Hopfengariner a spol. Suchdel n. ©. dil. Mandsek 
Celékovice u Prehy, di. } Volman a. 1. Uberec, di. Kontakta - Hanychov 
Olomouc, di. Wagnerovy zrévody a. s. Teplice, di, Otnima 

Vyrobky: 
zatizeni pro vysokofrekventni ohfev keramické lisy @ lezacky UP 30 
toustruhy OP 25 métici pitatroje pro keramiku =. 
revolverové soustruhy = —,— pily na kov UP 25 
frérky nae pesaovecty == 
ists ara Je’ aes iroubofezy aS 
vyvrtévacl stroje = ies 
pteené vyvrtévact stroje —— prea rerlergrie! obrébéci stroje = 
brusky do kulate tna stroje ne 0: = 
brusky na plochy ie F lisy —— 
brusky na ostheni néstrojd—,— Stroje ne rpracovéni plachu —,—- 
hoblovky —— stroje ne lid pod tlakem mien 


— 26x1 


- 


wen 


| 
| 
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25X1 
t STREDOSLOVENSKE ZELEZIARNE 


‘ Taiefon: Podbrezové 17, 20 
Telegramy: Zeleziame Podbrerové I 
Expozitiry: Beniisiewa, Mailaovehéhe 34, tolefon &. 2441 
Praia, 14, pottové priehtradka 145, tel. é 743-45 ‘ 


Zavody: 
Zeleriame Pedbresevé ca 
Stlevares Pedhrewevé 
Bubomberské isieniarme, Rulomberok-Rybérpole 
Vyrobky: 5 ” 
hrubé plechy : vodcvodné armatury UP 28 
tyfovd @ tvarovi ocel’ tvarované riry 
bezivikové rary vyklopné vorlky, polné drétky UP 71 
ts SedG Mlatinn foriky uP 15 
ocatollatiny okné a rérubne 
mosty a ocelové konitrukcle vietké- drevoobrébacile stroje UP 25 
ho drwy : kovoobrébacie astroje UP 25 
Nédrie, sudy, crumy OP 27 drobné pol’nohospodérske stroje 
ochanné kole Teles = —— kyallc 
ipeciéine nédobs = ventily x llaté ocell UP 18 
kGpel'né spodky UP 74 Pojistné a plovékové ventily = —— 


tamatiesing latina —.— vyhybky a otétnice pre Grkokol’ajky 
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SKODOVY ZAVODY : 
Nérodni podnik : ¢ 
Pome 


Kancelét: Proke , Jmqummsevn 29, telefon 251-51—9, 272-04, 572-61, 575-14, 395-15 
Telegramy: Skodovka Praha 


Zaévody: 
Piaed, di. Akc. spoletnos! Skodovy zfvody v Ptzmi 
Oubaicn nad Vébom, di. Reprezentécia v Dubnici nad Véhom 
Hradec Erélevé Ul 
Krélevéluadecks weetiens, di. Kribel o Peschi, Hradec Krélovée 
Obdia, di. Agte, kom. spol., Dézin 
tmichev 
ee 
Adame u Bma 
Vépenice dice 
Vag. lam, Srbeko u Zdic 
ledisice Hoare 
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25X1 


Verobky: 


ocetove odiltky 


vykoviry 
vyilsky 0 vére at 100 tun 
vilisky mend serlove 


apecielni tvrdé a Zéruvidorné a prot 
chamickym viivim odolné lego- 


vanéd ocell 


odiltky ze Fedé litiny a barev. kowd 
material pro stavbu lodi 


Pelerniéni material 


onubendé kole a plevodové skliné 


prutiny 


pam stroje a turbiny 


kotle 


dleselovy 8 plynové motory —.— 


dmychadia 
kompresory 
terpadia 


hydraulické stroje UP 30 


generitory 


froatory UP 3 a 13 
kovoobrébéc! stroje 


mélidia a néstroje dilenské UP 24 
wanstonmdétory uP 3 


ménite 


UP 30 


UP 25 


Co 
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délkové vedeni UP 50 

pom, elektrické a dieselelektrické 
iokomotivy UP 30 . 

traktory UP 20 a semi - 

trolejousy UP 30 : 

speciéini vozidla ; 

Hani tol UP 30 : 


‘ 


driite —— ; i 
siinitn( vélce —— i 
begry = H 
jetéby ——— : 
Gpind zatizent elekuéren, plynéren, 


cukroverd, pivovert, sladoven, IIho- 


miékéren, chiadiren atd. UP 30 
automatické stroje cigaretové e balic! 
UP 30 

stroje tabletovac! ; 
stroje koneervélské atd. UP 50 7 
midkaleké konve z 
strofe na balen! cukru = 
stroje na vrtén knofiicd 


Pee Pr chee ec 
‘he Sa - --«2 


stroje ne uraviran! letwi 


02000040001-3 5X1 


TATRA 
nérodni podnik 


Raeitercioan 
Kanceidt: Prue KWi, Kastoumské 208, telefon 413-51, 456-51, 453-29, 433-02, 412-20, 412-77 


Zévody: 
Koplivaice, di. Zavody Ringhotter-Tatra a. s. 
~ Senichew, di, Zavody Ringhoffer-Tatra a. 5. 
Sundénks, dt. Moravskosiersk4 vozovka 4. §. 
Kalin. di. Tovarna na vory akclové spoletnosti v Koliné 
Cosks Lipa, di. Bohemia, vozovka 4 ttrefirna, spolecnost + 1. 0. 
Berem, di. Zavody Ringhoffer-Tatra a. 5. 


Voerobky: 
vory poullénich dreh UP 71 a 30 


TEPLICKA STROJIRNA 
nérodnd podnik 
Vapllen-dew, Mipheval 721, telgfon 7346-7 


Zavod: 
Tepiies-danev, dl. Teses 
Vv b : 
yrobky poe ; 
Se chamicky a skidtsky promys! —,— ? 
pro kovd a x 
mroje ne ndékolkd Relemlénich kol : 
tronstrukce Mostni sdruteni 4 
TESLA | 


daboprouch a radiotechnické révody, nérodni podnik 
ote 


Poxinikoveé feditelstvi: Pouke @, Karleve nim. 7, telefon 456-55, 437-41 


Usthedini 
Ponie-Hasta, Usibevekh 94-04, telefon 374-41 


Zavody: : 


Mieubitia, Nacemiyreké 600, Weubidia, Podébredeké 104, 
Preke ¥, Kréloveké ¢ 80, Prahe Xi-Gtd Sireinies, tp. 600, 
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Vyrobky: 


renew, wYavatslavavavav.Pavaya 
* 

Gantueton, 

Jabloané aad Orildi, 

Oratieieva, Radistoriské ¢ 410, 


Praha Vil-Holsbevies, U Prihonu & 5, 
Praha Vil-Heledevice, Okruini tft 15, 
fovemics 


roentgeny-a_pliel. UP 11 
soziias mistni , 

rothlas Ekoisky = 
rorhlesovd pHjimaze 

signéini zalizent nemocniént, howlovaé, palémt atd. 
telefonn! Gatfedny a piistroje 

telefonni ralizent 

uemériovete UP 15 

v¥bojky usmérfiovact 

vytilede 

zatizent reellovac| rozhlasové 

railovets pro mist rozhias 

fbrovky 
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25X1 


r TOVARNA MLYNSKYCH STROJU A STAVBA MLV RU ot 


df. PROKOP 


Zaved: 
Pardsihice, Pelackiho 243 _ 
Verobky: ra 
eipheted mafimad vilcové | moje 
ntomatichh wifny mijneth kamany * 
Crsicl swoje ne obi (eapleteuy) mifnaké stohce dvou- » ttylviicovs 
Pe peo mijny 0 obilind eldedtted preticy ne obit 
dopeaved seliseni na obi rovinnd vysevete 
2 ealfrut procukty rorirate > 
katétovect stroje ne obit seeci | tlakowd sbérete prachu § tee 
; Jabatky, krupatky malizeni oblinich skdedit¢ iz 


wae 
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Approved 


nérodel pocindic 
Geshe 
Podrikové ledleied: (berger, (andaikees 3, wiefon Fd, EMT 


@ TOVARNY STAVEBNIHO KOVANI 


Zavody: ie 
Geahwelan, Nécialni 242 


Verobky: 
| ented stavete om i. 
tavind eters = —_— 
fie vag —_— - 
rete afiythewd = 
{ miweaied niifedl —— 
lapaty @ rfte 
mmiiditihs svoje (pelitey, plotiy o peathy ne brembory, prevekivete lepy) 
@ ovbeliny, tudidia a ebditidia OP 36 
: éemé afdng —— 
pared sivell GP 
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25X1 


EIEASe" ZUUS I : . DT OOTUUS RUU ZUUUUHUUU T-< — 25X1 


Zavody: 
Ctzudiim, dil. Wiesner, strojime a 
Rectetry Kfivoki éty 
u 
Piiber u Ost 
Vernedert, di, Reumenn a Sievik = konfiskat 
Relfany u Teplic-Senova - kontiskét 
Verobky: 
vieuth lanoveée dréiy csobnl odpopeMiovaci raNizeni OP 30 
thos ce gumové pésy po. UP 15 
to i ary tkové dopravnity phencend a pojezcné =~ 
nakladeds na fepu 
i iret yt siaeaty nakiedede na slému . 
zalovec! ralirend UP 8D obchod a primysiové automatické véhy UP 22 
mathonieson — 
pam heomedaow \ = cinaaatices othe a give ual 
scahed Guptonat sonoma 


tnoty hydreulické 8 mechanické rvedé UP 4 
“nove se siektroklodkostroje a4 oe 


keoretkové nekiedete . ‘ctrobubny 

jem plencent UP 15 Mieneké voriky s hydreulickou rvedacl —,— 
ne rw plobincy (skytifty) . 

Piiprevny uhetr préiky (pohon elektromotoricky nebo benzinovy) 6“. 


a 
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25X1 


AD Drag Cr) "nm Bh aa j woe UU ZUVUCAZUUUT= 


Zavody: 


Verobky: 
evinio ts 
if vonmhovert papas 
ireuliky do geyhevpch obavlt 
ohehed nieade 
Teie@iest - cic diteerd Reed 
Toleten Comeyes - vies dopeoved oystinn 
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ZAVODY NA VYROBU CHLADICICH A POTRAVINARSKYCH STROVU 
earoéel pede: 

Aedtenietdt: Galin IV, Zengreve 114, telefon 805 

Telegeaey: Fégevien 


Zévod: 
Redin 14/110, di. Bafeké a huni spol. 
Vorebty: 
Chladici stroje a aefizand vieho cindu do 20.000 cal/hod. OF 16 


Cee saline rae 20.000 elfhod. wn 


ZAVODY NA VYROBU KERAMICKYCH STROJUU 
néirodni podindk 
Ginsuba, telefon 1, 55 
Telegramy: Keramstro) Blareko 


Zavod: 
Manske, df. K. & 8. Jelek 


Reupech, Varnedort, Ridni 1817 - konfiskat 

Vytobky: 
twoje a deprewed mfizenl ne virobu cihel « velkerého kere- 
michthe rhodl, jako? | ne tidy kevemickfch suovin. OF 30 
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ROJOVKA BRNO 
Aérodni peanik 
thos 


Outed: Poue SKK, Vellibews 4 telefon 757-41 


Obchodn! vedeni: Peaie Wil, 1 indie Hihe Vi 28 {df. Beicreciho), teletan 764-61 


Zévody: 


Gt. Ing. Jercelav Velineky 
Redobfsdus, ing inaky 
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a anal 


Verebky: 


textind swoje 

Uskaiekhh, tnihetshé « kertonéinl ewoje 
mixfiici a postrunovec! node 

pro primyel hodedbiny 

doficl stroje 

woje ne miei mee =| (OP 16 
wektory OP 1 a sem 


uptnete 

eRe Of 24 
salkicunetry eee 
pomend mblitie = 


UP OSICUTTOTNUUZU 


25X1 


15R002000040001-3 


| Dopinék. 


nirodni podniky a jejich virobal programy byly ustaveny v dobé tisku Mito publikace 


@ proto nemohly jit byt! uvedery v pledchosim abecednim sememu. 


| DYNAMOCARBON 


ae nérodnt podnik 
a Sebbdreby © Tepltetenwre, telefon 4455 ; 


Zavody: 
ere Trmoveny, Trroveny u Teplic-Sanova, di. &. Glaser v Tmovanech 
Sebddreby, Sobddruhy u Teplic-Sonova, di. Ringsdorff-Werke K. G. Mehlem 


. Vyrobky: 
uhitkové kartéte @ driéky 
2 fing uniltovy elektrotechnicky materiél 


MORAVSKOSLEZSKA ARMATURKA 
nbrodnl podk 
Getsi Beacier « Heelies 


" Zavody: 
Deiai Benetov, di. Holuscha & Co., Dolni Benefov u Hiutins 


Vyrobky: 
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St AVOSTROJ Ba | a 
; aiwody na vircku stevebnch stro}, nérodnl podnik 
Ouse KW, Ruvteamied & telefon 427-45 - Telegramy: Stevostra] 


Zavody: f 

Redetian, di. Ferovie, ake. r4vody pro vyrobu strojd e@ fteleménich salzent 
Vyrobky: 

pan lokomativy 

diesatovy motory 


@ekwo-diesalovy motory 


Appro 


STAVOSTROY 
: uivody he virobu wavebnch stro}d, nérodnl podnik 
Pouie XW, Kavtwumsieh 4, telefon 422-45 - Telegramy: Stevoswo] 


Zévedy: 
Radedia, di. Ferrovia, akc. zavody Pro vyrobu strojd ea lelemicnich alan 


Ve@rebky: 
pain lokomotivy 
diaselevy motory 
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STAVOST ROJ 


Zévody: . 
Rededa, df. Farrovia, ake. zévody pro vyrobu atrojd a felernlénich rzafizent| 


Vyrobky: 
pemt jokamotivy oP» drtite 
cleselovy motory ~— tidite 
michatky 
pily 
beranidis 


rypadia koretkové | IHeowa 
Stroje vibrednl, dehtovec! 


@ atroje omitact 
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{ ZAVODY LECEBNE MECHANIKY oe 
nérodnt pocnik 
Drake M, Na Poltdi 9, telefon 628-02 - Telegramy: Chirana 
Zhvody: 


Chomutev, Cernovické 32, dt Ceshe tavody Kontakt, ake. spol, Chomutov 


Vyrtobky: 
Pliatroje chirurgické, vySetfovac! 
Operatni khesla 
plistroje elektroiédebne 


Injekéni stlikadky a pod. UP 11 


. Poznamka. 
: U jednotlivych virobkd jeou uvedeny dattedn prodejny, 


které Je prodévaji. Kde neni pormndmka 
© Gstfedni prodejné, prodavali se vytobky thedinic: 
mamenh lewecky prode. lass tvim plishiingch nérodnich podnikd. Zkrotke LP 
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ZAVODY LEGEBNE MECHANIKY 
Nérodnt podnik 
Proke Wi, Na Pardi 9, telefon 678-02 - Telegramy: Chirena 


Zévody: , 

Chomutey, Ceniovicks 32, dt Ceshe ?avody Kontakt, akc. spol. Chomutov 
Vyrobky: 

Ptistroje chirurgické, vytetfovaci 

operatni klesla 

Plistroje elektralécebne 


Injekint sttikadky a pod. UP 14 


Poznamka. 
U jednotlivych vyrobkd frou uvedeny Gatfedni prodejny, 


které je prodévali. Kde neni pornémke 
© Gathednl prodejnd, prodévaji te v¥robky prositednictvim plishanych nérodnich podnika. Zkratke rts 
Prode]. 
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25X1 
Q@CTREDN! PRODEINY 
: edrodaie primyru heveditetbe a crejirenstine - 
: UP 1) Usttedn prodajne lkelsko-technickych plistrojG, Praha Il, Stépaénské 63 343-28 
Sa UP 12 Usifedn prodejna el. spottebizo, instal. materidtu 9 svitidel, Praha II, Ziatnické 12 _ ae 
UP 13 Ustiedni prodejna elektromotori, Praha XVI, Stefénikova 21 pie 
UP 14 Ustfedini prodejna primyslovych pect, Prahs 11, Spélené ul., palgc Duna} 220-415 
UP 15 Usifedn prodejna svétecich a pomocnych dilenakych zalizeni, Proha Il, Kiimentské 1 628-51—3 
UP 16 Usitedni prodejna chiadicich a potravindlskyeh stroju, Proha , Truhlélské 16 : ee 
UP 17 Usttedni prodejna miynskych stroji, Pardubice, Palackého 263 2831—2 
UP 18 Ustfed prodejna primysiovych armatur, Praha Il, Hybernské 6 200-51—2 
UP 19 Usttedni prodejna vyrobki pro siavby Gstledniho vylépéni, Praha Il, Voditkova 44 = 314-51—2 
UP 20 Usifedni prodajna motorovych vozidel, Praha XVI, Steténikova 23 413-51—5 
UP 21 Usifecni prodejna kolejavych vozidel, Evika, Praha XVI, Kartouzsk4 200 BaP 
UP 22 Usttedni prodejna strojd pro kancelal, obchod a domécnoat, Praha Vil, Veverkova 16 76461 ES 
UP 23 Usitedni prodejna kovoobrébécich stroji, Praha Vil, Veletrini paléc 771-47—9 
UP 24 Usitedn prodejna plesnych néstrojé, Praha Il, Vodigkova 32 tho 
UP 25 Ustredné predajia drevoobrabacich strojov, Bratislava, Dostojevského rad 29% 4277 
UP 24 Usttednl prodejna kovént a ndéladi, Praha Il, Véclavské nam. 66 340-589 
UP 27 Ustfedni prodejna tétkych obald, Praha ll, Véclaveké ném. 56 295-89 
UP 28 Usifedni prodejna kanalisatni a sanitni litiny, Praha ll, Haviiékovo ném. 3 247-10 
UP 29 Ustlednl prodejna tuchyfiskych strojkG, Praha I, Havilékovo n4m. 3 201-41-—9 
UP 30 Usnttedni prodejni a prajences kancelé? pro strojnictvi a silnoproudou elektrotechniku, 
Praha Il, Jungmannova 251-51 
UP 31 Usiledni prodejna kamen, sporaki a komerdni litiny, Praha I, Havilékove ném 3 m-41—9 
UP 32 Usiledni prodejna rboli smaitovaného a malé kuchyfiky, Praha tl, Weshingtonove 11 300-52—5 « - 
Projekéni » poradnl kancelél pro stavebni a bytovou kulturu, Praha Il, Trubléiské 16 ret : 2 
15 
Ferropot, telezéiské rboh, Praha Il, Viedistavova 4 219-71 
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Proke Hi, Pithepy @, wiefon 246-08 
©. Guddjevios, Nravenve 1, telefon 366 

Peet Wathen, Gudove rived. dreh Ekodowich shed aay 
Tepliee-fiamev, Mesarybove 68, teleton 3851-52 

Uberes, Chonstavelsd 6 wiston 4430 

Wades Eniiovd, Ubyaheve afm. YE, telefon 408 0 310 

Bone, Kellfed 9P, telefon 146552 

Vhershed Hendiliel, Palesbibe nim 487, wleton 160 

Olemeus, Sebvevebéhe 2, telefon 647 

Ouueva, Hinent @. 64, elafon 4417 a \ 
iretininve, Malinevebdiee uf. BR, wiefon 6466 : 
Banské Byewlon, Masaryhewe é, telefon 37 
Sine, Gestabowe BM, telefon 2066 
Reilen, Jeswmithe 4 wwiefon 256 
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